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Da Mittagsfernrohr wurde im Jahre 1815 [ehr häufigen Prüfungen unterworfen, deren, auf 
die Ungleichheit der Durchmeller der Cylinder der Axe und das Meridianzeichen fich beziehende Re- 
fultate, in der Einlejtüng der erften Abtheilung diefes Werks, S. IV und V, [chon angegeben find, 
Die am 8. July 1815 vorgenommene Verrückung des Meridianzeichens,  beruhet auf 19, durch die 
Beobachtung beider Culminationen des Polarfierns angegebenen, Befimmungen feines früheren Feh- 
lers: nämlich 
April 12۰۰۰۰ 435 Welt Juny r- و‎ Welt. 
—— E ۰۰۰۰ 5, 0 — 6- n BE DES. 


— 25 ere Oe 10 Of 


I2 ۰۰:۰ A عبت وه‎ 
May 2۰۰۰۰ 6, 60 Wet 


14۰۰۰۰ 5,12 — 


mm 8 ۰:“ 2, 99 — — 16 ۰۰۰۰ 4, I4 — 
— 12 ۰۰-۰۰ رم‎ 2 nA — 20۰۰۰۰ 3, 96 — 
mci بر‎ à 40 — — 25.072 Of 
D y 2) 17 tm سب‎ ۵8۰۰۰۰ 1, 04 Wet 
-—. 28 8/96. os — 20۰۰۰ 4 16 — 


ER] ` Mittel...... 3,453 Wek.‏ سس 
Wenn bei diefen Beftimmungen, der mittlere Faden nicht genau dem Meridianzeichen entfprach,‏ 
oder wenn die Axe von der Horizontalität abwich: fo wurden diele Fehler felten fogleich verbeffert,‏ 
immer aber wurde ihr Einflufs in Rechnung gebracht. Den erten erhält man aus der Schätzung‏ 
des Verhältniffes der, über beide Ränder des Meridianfadens hervorragenden, Theile des Zeichens,‏ 
verbunden mit den bekannten Durchmeilern des Zeichens = 23," 4 und des Fadens — 6," 0; wenn‏ 
das erwähnte Verhältnils == æ : ۵ it, fo ift die aus diefer Schätzung hervorgehende Azimuthalabwei-‏ 
chung des Infiruments vom Zeichen‏ 
یم 
ët SC SC,‏ 

Der andere Fehler wurde durch die, aus den Bemerkungen P S. IV der erfien Abtheilung fich 
ergebende Formel 


bem. 9," 27 

befiimmt, wo x und x/die, nach Ween pofitiv genommenen Entfernungen des Mittelpunkts der 
Luftblafe vom o Punkte der Scale, in der gewóhnlichen und umgewandten Lage der Axe bezeich- 
nen. Wegen der, bei den Angaben von x und x’ oft vorkommenden Hunderttheile einer Abtheilung 
der Scale, bemerke ich, dafs fie nur durch das arithmetifche Mittel der Beobachtungen beider End- 
punkte der Luftblafe, in beiden Lagen der Wallerwage, entftanden find; die Sicherheit diefer Anga- 
ben felbft ift aber weit geringer, indem oft, unter mehreren gleichzeitigen Wiederholungen, Unter- 
fchiede vorkommen, die, felbft bei Anwendung der grófsten Sorgfalt, einen Zweifel von o, 2 eines 
Theils oder mehr, übrig lafen, Die Schätzung der Lage des Infiruments gegen das Zeichen, kann, 
bei ruhiger Luft, mit der Sicherheit einer halben, hóchítens einer ganzen Secunde gemacht werden; 
doch darf nicht unerwähnt bleiben, dafs fich auch hier, oft während einiger Minuten, eine Aende- 
rung von g“ zeigte, ohne dafs, aufser einer Azimuthalrefraction, ein genügender Grund dafür ange- 
geben werden könnte. Beiden Unficherheiten fchreibe ich es zu, dafs die einzelnen Beftimmungen 
der Lage des Meridianzeichens و‎ oft mehr voneinander abweichen, als ich vorher erwartete, 
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Die Verbefferung der Culminationszeiten wegen der Abweichung des Infiruments vom Mer, 
diane,. find nach der Formel 
m -- n tang 3 + c Sec à 
berechnet, und nicht mehr nach der früher angewandten, obgleich im Wefentlichen übereinfimmenden, 


.Sm tee -3) Cos (p — ò) 
. Ge. 3 Er Cos 3 T Cos a 


"Wenn man fich eine auf die wahre نت‎ Senkrechtc Ebene denkt, fo find die, ófilich pofitiv 


genommenen; in Bogenfecunden ausgedrückten, Entfernungen diefer Ebene vom Meridiane, für den 
Aequator und den Pol = 15 m und 15 n, und 15 c if der Winkel der Abfehenslinie mit- dieler 
Ebene; 3 bedeutet für obere Culminationen die Declination, für untere ihr Supplement. | Zwilchen 
m, n,a und b hat man die Relationen i 
m = a Sin $ + b Cos 9; a = m Sin ¢ — n Cos 4 
n —-— a3 Cos ¢ + b Sin 9; b =m Cos$ -+ n Sin $ 
Die Collimation wurde immer durch die Umlegung der Axe geprüft und ihr etwaniger Fehler — 15. c, 
durch Schätzung am Meridianzeichen beftimmt; n durch die. Beobachtungen des Polarfterns und m 
durch diefes, verbunden entweder mit der Beobachtung der Wallerwage oder der Schätzung am Me- 
ridianzeichen, nach den Formeln 1 
m — — 1, 413۰ + 1r, 731: b 
Ii O, 708 ‘DN -F I, 225. a 

Da die Beobachtung der Wafferwage, namentlich in der kälteren Jahrszeit, unficherer zu fein fcheint, 
als die Schätzung am Meridianzeichen, fo wurde, nach der Berichtigung diefes Zeichens, die Axe 
feltener nivellirt. Indeflen hat m nur auf die abfolute Zeit, nicht auf die geraden Auffteigungen, ` 
Einfluls; alles was man zu der Reduction der letzteren gebraucht, ergeben die aftronomifchen Beob- 
achtungen allein, ohne Einmilchung der Wallerwage oder des Meridianzeichens, deren Fehler,. in 
diefer Beziehung, ‚ganz willkürlich bleiben. Die Beobachtungen des Polarfterns find übrigens, vor 
ihrer Anwendung, durch die tägliche Aberration verbeffert; wo, einzelne Culminationen vorkom- 
men, find fie mit der geraden Auffteigung die ich 1814 beftimmte, berechnet; fo wie in der Folge 
immer die aus den Beobachtungen des vorhergehenden Jahrs abgeleitete angewandt werden wird. 

Die 1814 bemerkte Wandelbarkeit der Aufftellung des Infiruments, dauerte auch 1815 fort; 
auch hatten die ófllichen Abweichungen wieder das Uebergewicht, fo dafs es im Laufe des Jahrs, 
im Ganzen 33,“ 4 weflich gefchoben werden mufste, Die Vergleichung folgender Jahre wird zeigen, 
ob die Urfache diefer Abweichung im Abnehmen if. 

Die Fadenintervalle wurden, .fo wie es die fortgefetzten Beobachtungen erfordern, in die. 
fem Jahre etwas veríchieden vom vorigen 

51," 9477 und 52," 8372 

angenommen; woraus die Verbefferung des arithmetifchen Mittels der 3 Fäden = — 0o," 2965 Sec 3 
= — 0, 0028296 der zwifchen den àufseren Fäden veríloffenen Zeit folgt. Da diele Beltimmung 
auf 72 und 79 Beobachtungen des Polarfterns beruht, fo ift fie für äufserft ficher zu halten, 

Die Uhr zeigte in diefem Jahre häufigere und grófsere Unregelmáfsigkeiten des Ganges, als 
im vorigen; eifrig, aber vergebens, fuchte ich ihre Urfache zu entdecken; allein am Ende des Aprils 
1816 gelang es diele Urfache, wie ich hoffe für immer, zu entfernen. In der folgenden Abtheilung 
werde ich das Nähere über diefen Gegenftand mittheilen; hier erwähne ich feiner nur, damit man 
nicht der Uhr felbft zufchreibe, was nur die Wirkung einer Zufälligkeit war. 

Die Beobachtungen mit dem Kreife wurden in diefem Jahre in lo fern abgeändert, dafs 
alle Zenithdiftanzen, deren möglich genaue Erfindung durch eine einzelne Culmination für zweck- 
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mälsig erachtet wurde, durch unmittelbare Umwendung des Infruments beobaclitet find, Dadurth‏ 
haben die Beobachtungen der Planeten, des Mondes u. f. w, fo bedeutend au Sicherheit gewonnen,‏ 
dafs, in nicht ungünfügen Faller „i ein Fehler von an fehr felten oder nie vorkommen wird. Die‏ 
Umwendung des Kreifes bei jeder Beobachtung eines Fixílerne, halte ich aber für unnöthig; auch-für‏ 
unzweckmälsig, wegen des damit verknüpften Zeitverlufies,‏ 

Uebrigens bemerke ich noch, zur Ergänzung der in der L Abtheilung gegebenen Befchrei- 
bung des Kreifes, dals die obere Verbindung der Säulen zwilchen welchen der Kreis Gch dreht, in 
der Nähe des Scheitelpunkts, auf emer Seite deffelben, das Licht der Sterne mehr oder weniger 
fchwächt, indem fie einen Theil des Objectivs bedeckt. Wenn der eingetheilte Rand des Kreiíes 
nach Welten gewandt ift, fo findet die ‚grölste Verdeckung 6° امه‎ füdlich; wenn er nach Often ge- 
wandt ifi, eben fo weit nördlich vom Scheitelpunkte Datt, Da die geringfte Breite der fie verurla- 
chenden Verbindung — 1, 8 Zoll, der Durchmeller des Objectivs aber nur 2, o Zoll ift:. fo ift, bei 
der angegebenen Zenithdiftanz, die Verdunkelung fat vollkommen und kleinere Sterne ver[chwinden 
dann ganz. Hieraus erklärt es fich, warum einige Sterne nur einfeitig beobachtet find. Aus derfel- 
ben Urfache würde, bis zu der Entfernung von 5? von dem angegebenen Punkte, aufser der durch 
die Licht[chwäche erzeugten Schwierigkeit der Beobachtungen, noch ein Fehler entfichen, wenn 
entweder das Objectivglafs nicht ganz vollkommen gearbeitet, oder die Ablenkung der Lichtírahlen 
merklich wäre. Obgleich ich keinen befiimmten Grund habe, das eine oder andere zu vermuthen, 
fo halte ich doch diefe Verdeckung des Objectivs für die Urfache einiger grófserer Unregelmáfsigkei- 
ten, die fich, namentlich bei kleinen Sternen,-in der Nähe des Scheitelpunkts oft zeigen. 


Aulser den fortlaufenden Beobachtungen der Sonne, des Monde», der Planeten und der 
Fixfterne, die im J. 1815 weniger als im vorigen durch heiteres Wetter begünfigt, und im Früh- 
jahre und Sommer durch eine Augenentzündung geftórt wurden, habe ich die geraden Auffteigungen 
der beiden merkwürdigen Fixfterne 61 Cygni und g Caíüopeae zum Hauptgegenftande meiner dies- 
jährigen Beobachtungen gemacht, Da man neuerlich, an einigen Fixfternen eine [ehr bedeutende 
Parallaxe zu bemerken glaubte, und da man einigen Grund hat, die Parallaxen der Sterne mit [ehr 
grolsen eigenen Bewegungen, für verhältnilsmälsig fehr grofs zu halten: fo glaube ich, den Aftrono- 
men keine unwillkommene Mittheilung zu machen, wenn ich, zugleich mit den Originalbeobachtun- 
gen, ihre Refultate anführe. 

Um dem Einfluffe -einer Unficherheit in der Aufftellung des Mittagsfernrohrs ganz auszuwei- 
chen, wurden diefe beiden Sterne nur mit anderen, ihrem Parallel nahe ftehenden, verglichen. — 
Für 61 Cygni wurden, wenn das Wetter oder andere nothwendige Beobachtungen es nicht verhin- 
derten, immer 6 Sterne, nämlich A, ود‎ r, € Cygni und zwei anonyme Sterne in 313? 9! und 
313° 59/ AR, und 38? 6' und 37° 564 Decl. angewandt, deren Rectascenfionen für 1815 ich durch 
gleichzeitige Vergleichungen mit e Cygni zu beftimmen fuchte. x Caffiopeae wurde mit 9 Caffiopeae 
verglichen; die Beobachtungen diefes Sterns endigen fich erf im J. 1816, weshalb einige derfelben 
erf in der folgenden Abtheilung erfcheinen werden, 


61 Cygni. 

Aus einer Vergleichung des Bradleyfchen Verzeichniffes für 1755 mit dem Piazzilchen für 1800, 
wurden die Reductionen befiimmt, die man bei den beobachteten Unterfchieden der geraden Aufftei- 
gungen Von Cygni und den erwähnten Sternen anbringen mufs, um fie auf 1815 zu reduciren. Die 
folgenden Formeln enthalten diefe Reductionen, in Zeitfecunden ausgedrückt: / 


s | 11 


VI 


اس سس ب ا 


A Cygni .. 3 —o; 2857. (t — 1815) + o," 1466 Sin (0 — 43? 43) + ۵,۷ 2307 Din (e 27? Aan 


a 00, 1905 ن)‎ 1815) +0, 0727 Dn (8 — 21:25) ره‎ 1722 Sin (© + 2 57) 
Anon. L.... —0, 2674 (t— 1815) to 1080 Sin (0 — 29> 8) +0, 2273 Sin (9 — 3 25) 
IL ..-— 0, 2827 (t— 1815) +0, 1110 Sin (n. — 26 16) Lo 2464 Sin (O — o ïi) 
61 Cygni... — o, 6249 (t— 1815) Lo 1382 Sin (8 —24 7) +0, 2629 Sin (© + 2 41) 
7 — o, 3463 (t — 1815) ko 1261 Sin (R —38. 49) +0 3195 Sin (9 F 3 30) 
" OF 2997 (t— 1815) ko 1117 Sin (8 — 9 33) +0, 3221 Sin (OQ -+ 14 17) 
Nach diefen Reductionen finden fich die Unterfchiede von a Cygni T 
a Cygni. 
10 Bcobb. vom 25. Juny bis r9. Augu ۰۰۰ 4# 5 Ad 685 ۱ Mittel ۱ 
10 ne 22. Aug. — 9, Octob. een 4 727| = او‎ 4, 685. 
IO — «10. Octob. — ^1. Novbr. مج‎ 4, 670 
6 —— ++... 18. Novb, — 9. Decbr.-..... 4, 6391 
3» Cy gni 
zo Beobb. vom 25. Juny bis 22. Augult... + T59,“ 116 
io e 25, Aug. Cer OCUn ren. 9, 167 €—À ۳ 
10 —— ..-- I2. Octbr. — 13. Novb. ......... ,و‎ 099 
5 —— 20. Novb. — ` g. Decbr. ......--. 9, 125 
Anonyma I. 
1o Beobb. vom 25. Juny bis ro. Auguf-- 17/27, 8347 ° 
10 Er Aug. — 13. Septb. م۰‎ 27, 860\ __ Ti u 
= 27,” 88 
10 —— ... de Octb. — 28. Octb. ........ 27, 967 SÉ > 
۽‎ = a Ob — 6. Decb. resis 27, 869 
Anonyma II, 
zo Beobb, vom 25. Juny bis 7. Auguft ۰۰ + 20 46, 818% 
10 "m 8. Aug. — 9. Septb. se e e v 46, 815 = 201 46," 82r 
10 ——— ... 11. Septb. — 25. Octbr. ۰۰۰۰۰۰۰ 46, 837 
10 —— .مه‎ 24. Octbr=— g. Dech, ........ 46, 914 
61 Cygni. 
1o Beobb, vom 25. Juny bis 6. Auguft.. + 23! 29," 099 Y 
io TRES Aug. — 2g. Auguft v uel 29, 166 ۲ GES 
j es 9 Septb. — 23. Octob. sers.. 29, 243 بح‎ 154 
30 —— -e 24. Octbr, — 9. Decbr, ........ 29, 106 ۱ 
7 Cygni, 
10 Beobb, vom 13. July bis rr. Auguft -- -+ 352! 17, 092 
10 t I9. Aug — 4. Octbrn $e I7. 0591 — 32! 17, 062 
10 —- موجه‎ 9 Octbr.— 29. Octbr. مج تن‎ * 17, 070 
7o o— 1. Novb. — o, Decbr. seen 17, O36 
€ Cygni i 
IO Beobb, vom 23. July bis 22. Auguft... + 35" r," 692 
10 “7225. Aug. — IO. Octbr e t, 699| — 35! AN 693 
IO. —— :::* I2. Octb. — 13. Novb, een I, 667 
5 mm 0989 Novb.— 9. Decbr, ......... 1, 739 


vu 


Die Summe der Abweichungen der einzelnen Beobachtungen vom arithmeufchen Mittel; Lämmtlich 
mit gleichem Zeichen genommen, ift 


A Cygni ۰ 36 Beobb. 3" 958 
و‎ nn et Be 2, 5۴ 
Anon.Bet*..35 one pH EE 
Anon Mi 40 ——.4 '202 
61 Cygni.... 40. —— "ër 7 
y e 37 —— 58, 0 
ecce «86. — Ute; 944; 
Summe ..... 258 Beobb. ۰۰۰ 24,953 


woraus der "mittlere Fehler einer, durch Vergleichung mit a Cygni; befümmten Rectascenfion 
= o” 09671 und der wahrfcheinliche = 0,“ 08175 folgt. Hieraus ergeben fch ferner die wahr- 
fcheinlichen Fehler der obigen Befümmungen: ‘si ۱ i $ 


A Oygni ----.- 0, 01362 
y mmo C v eS Or 01382 
Anon. Less O, 2 
Anon. IL. >. =: of 01293 
61 Cygni ..... 0, 01293 
T EXE ©, 01344 
6 یتست‎ rer. O; 2 


Mit diefen Oertern der verglichenen 6 Sterne, bat man nun die an den einzelnen Tagen beobachte» 
ten Geradenauflteigungsunterfchiede zwilchen æ und 61 Cygni, auf I815 reducirt. 


Juny 25:--25'28,7987— 0,76 * Septbr. 9۰۰۰ 23/29, 109 3 = 
26 7°. 29, 153— 9,74 — lg 29, 249 + 0,74 — 
29 ۰ 29, 109 —0,70 — Octobr 4:-::*-29, 154 + 1,03 — 
July Aë 158 — 6j 61 — idi Scr 29, 223 + 1,08 — 
— 13 29, 141— 0,45 — — 0۳۳ 29, 284 + 1,09 — 
—— I5 29, 139 —0,41 سب‎ —— 12 ۰۰-۰۰۰ 29, 1674- I, II — 
Se BECK e es 29, 108 — 0,30 سب‎ ——— 10۰*۰۰۰ 29, 276 + 1,16 — 
— 29, 193— 0, 16 — —— 21:29, 212 4- Ij 17 — 
Aug. Bre 28; 930— 0, 00 — ——- Q2-:-»-.29, 298 + 1, 18 — 
— 6f 29, 255 +0,02 — — 285 29, 21I + 1, 18 — 
ms e pri ida 29, O73 + وت سب هه ره‎ a es 29, 188 -+ 1, 19 — 
— ` H im ns 29, 318 +0, 66 — —— 85:9. 29, O39 +1,20 — 
pt? ae 29, 031 40,08 — ون موی‎ 29, 1194 1,20 — 
—— CE 29, 164 +0,10 — Novmb. Teen 29, ۵98 1,21 سب‎ ` 
Se EE 29, 159 + 0,12 سب‎ 13 ee 29 126 41,20. — 
—À 1956 29, 317 + o, 28 — — DO nes 29, 113 + 1, 17 — 
EL ERBE 29, 217 Lo 34 — go rer 29, 254 + I, 69 — 
— BÉIS en ۰ 29, 031 +0,40 — Decmb. 6 مس‎ 28, 992 +1,04 — 
a 29, 126 +0,42 — —— EE 29, 109 + 1,03 — 
— 28 e. 29, 253 +46 — — Be 29, 079 4- 1,02 — 
—— 29۰۰۰۰ 29, 110 0,48 — —— LA » 29, 218 + 1, 01 — 


VI 


4 bedeutet hier den Unterfchied der-Parallaxen von 61 Cygni und dem Mittel der übrigen Sterne, 
Nach der Methode der kleinften Quadrate findet man hieraus: 

Unterfchied der AR. füre-1815 ۰۰۰۰۰۰۰23 29, 1353 

CTT > oy! o5o77 in Zeit = — 0, 76 in Bogentheilen. 


Die erfte Beftimmung bat das Gewicht von 25, 975“ "ie. andere das von 17, 75 directen Beobachtun- 
gen; — da aber.aus der Summe der Quadrate der übrigbleibenden Fehler, der wahrfícheinliche Feh- 
ler einer Beobachtung = 0,“ 06109 folgt: fo if& die wahrfcheinliche Unlicherheit diefer Beftimmung 
des Unterfchiedes der AR = 0o," or199, und der Parällaxe — 0 01450. — Statt der erwarteten 
grölseren Parallaxe 61 Cygni, verrathen daher diefe Beobachtungen eine geringere; obgleich 
die Wahrfcheinlichkeit diefes Refultats nicht unbedeutend ift, -fo find doch die Beobachtungen noch 
in zu geringer Anzahl vorhanden, und eine oder einige etwas fiärker als gewöhnlich,yon der Wahr- 
heit abweichende, können das Refultat fo merklich abändern, dafs es etwas gewagt fein würde, aus 
dielen Rechnungen einen anderen Schluls zu ziehen als den „dafs. die Parallaxe 61 Cygni nicht 
„merklich gröfser if, als die der Sterne in feiner Nähe,“ 


Setzt man e = وه‎ fo folgt der Unterfchied der geraden Auffteigung von e und 61 Cygni, 
aus 42 Beobachtungen i 
سح‎ 2:۵1:۵9 1612; 
der wahrfcheinliche Fehler einer Vergleichung mit den beftimmten 6 Sternen = 0, 06501; der des 
eben angeführten Mittels =, o,“ 01003. Wenn man durch den aus den Vergleichungen mit e Cygni 
abgeleiteten wahrfcheinlichen Fehler, den aus einer Vergleichung mit 6 Sternen entftehenden [ucht, 
fo findet man ihn = 0,“ 06333, [ehr nahe übereinfiimmend mit der directen Beftimmung. 

' Legt man die gerade Auffieigung a Cygni,- Io wie ich fie in der Einleitung der I. Abthei- 
lung angegeben habe, zum Grunde, fo bat man die Oerter für 1815 und ihre, durch Vergleichung 
mit dem Verzeichnille für 1755 erhaltenen Unterfchiede mit Piazzis neuem Cataloge: 

$ 1815 Piazzi 
سوت‎ t 


A Cygni tre 8109 3! 1, 54 ۰۰۰۰ — 1," 93 


y ° 312 34 8, 18 ۰۰۰۰ — 0o, 66 
Anon, L ۰۰۰ 313 —8 49, 45 e — —— 
1L.:.313..58 88 59.75 — 3) 1 
61 Goen ۰۰ 314. 39 8, 75 ۰۰.۰ — à 69 
T مره‎ 816 ۱ 7, 28 o ۰ — 1, 93 
4 817-892 16, 67 ۰۰۰ حب,‎ 6, 73 


& Caffiopeae. 


Die Formel, die zur Reduction der beobachteten Unter[chiede der Rectascenfionen von ۵ und p Cal- 
fiopeae angewandt wurde, ift folgende: 
— ©" 3219 (t — 1815) + 0۷ 0398 Sin {© + 178? 44% + 0,4 o119 Sin (8 + 186? 49%) 
Hiermit hat man diefen Unterfchied für 1815, aus 80 Beobachtungen: 
1814 Novbr. r. — 3! 52,4 025 + 0, 63 ۲ I815. Januar tr — اي‎ 52," 314 +1,56 x 
—— zB Së 056 Lë 7*— ۱ 2. — 8 bl, 804 +1,56 — 
-—— I9. — 3 50, 0224 1, 04 — Ae —.3. 52,166. +1,57 — 
Dech, 22. — 3 52, 214 + 1, وق‎ — 3.8: 55-217. 4- 1,57 — 
— Bé AR 06 + > 7,8 52, 059 +1,57 — 
1815 Januar T. — 8 52, 088 +1,56 — —— 18. —.3. 51,..992. 4 1.54 — 


HI 


1815 April 8. — 3! 52," 059 — ه‎ ۵8 r 1815 Novb. 17. — 3/ 52 054 + o, 99 e 

—— 9.— 8 52, 131 — ر6‎ 12 — Decbr. 6. — 3 51, 515 + I, 34 — 
رن — 173 ,52 3 — ,10 س‎ 14 — — 19. — 8 52, 125 +14 — 
e و بت تین‎ ED c 24 — 3 52, 129 -k 1, 58 — 
—— 18. — 3 51, 996 —or 22 — 1816 Januar 1. — 3 52, 076 4- 1, 56 — 
—— 16. — 3 52, 261 — O; 29 — 2.— 3 Bi 737 +1,56 — 
— D en — ۵ 52, 058 t 1 4 — 
May 2.—3 52, 814 — ره‎ 69 — pg 2B6-—:5..51, .. 997. 4- 3, 45 — 
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^5 ae 14: — 8. 52, 045 + ره‎ 56 — 
E^ وتان وخ‎ - 195-79 6): 05. E 19. — 3 52, 702 +0,43 — 
I2. — 3 52, 248 — 0, 92 — 26. — 5 51, 984 + o, 24 — 
17. — 8 52, 084 — 1, O2 — 28. — 3 52, 117 + ©, 19 سب‎ 
19. — 38 51, 937 — 1,06 — 29. — 8 51, 947 + o, 16 — 
20. — 3 51, 758. — 1, 08 ~- I. — 3 52, 298 + 9, 08 — 
22. — 3 51, 821 — I, 12 — 2.— 3 52, 264 + ره‎ 06 — 
29. — 39.51, 812.-— Dy 13 — 4. — 38 52, 857 9,00 — 
—— 24. — 8 51, 828 — I, 16 — 945—989» 205 — رم‎ Ig ست‎ 
Septb. 10: — 3 52, 366 — o, 73 سب‎ 10. — 3.52, 077 — O9, 16 — 
—— I3 —— 8 11]. — 3 52, 098 — 0, 19 — 
m Br A 52, 048 — 0, 46 — I4.-— 52, 273 — 0, 26 — 
c dM 73 52 18 — Or 44 سب‎ 16. — 3.52, 116 — 0, 32 — 
—— 2$. — 8. 52. 449 — ره‎ 41 — 3 539.039 —9.37.— 
سی 24 س‎ 8 2 40. On 395 --- 19. 7 9952, 120 — 0, 39 — 
سس‎ £o ce584 uo Hg aao بت‎ 20. — 9 Ar 182 — o, 42 — 
30. — 3 51, 650 — 09, 28 — 21. — ۵ 52, 213 — 9, 44 — 
Octob. r. — 3 51, 880 — 0, 20 — 23. — 3 52, 236 — 0, 50 — 
4 — 3 52, 0651 — 0, 12 — 2p 8. 915.957 — O53 t 
— 8. — 8 52, 191 — 0, هم‎ — 26.— 3 5% 270 — o, 57 — 
—— g. — 352, 082 4-9, o2 — 27. — 8 52, 062 — 0, وق‎ — 
——.12. — 3 52, 082 + 0, 09 — 29. — 3 52, 014 — 0,64 — 
— 20. — 3 52, 054 +0,31 — 30. — 3 52, o26 — o, 66 — 
= 21. — 3-52; 155 E 0,34 — 078,90 281^— 0, 78 — 
—— 29 — 8 5» 085 d- 9,38 — 17 — 3 52, 129 — I, 04 — 
— 24. — 3 51, 945 + o, 41 — 20. — 3 52, 022 — I, 10 — 
Nach der Methode der kleinften Quadrate, findet fich hieraus Unterfchied der AR. in Zeit für 
1815 — SI Bä! 0821 
موم و‎ ۰ = — oy! 00812 = ze "رن‎ 12 in مهن ند‎ 


] 
۱ HE ELE ELTE IL 


S 
“< 


Die Summe der Quadrate der Fehler it = 2, 492, woraus der wahrfcheinliche Fehler einer einzel- 
nen Beobachtung = 0," 1492; der des erken Refultats = 0,“ 01676; der des anderen = 0," 01954 folgt. 

Für beide Sterne findet alfo, wie die angeführten Unterfuchungen mit grofser Wahrfchein- 
lichkeit zeigen, keine merklich grófsere Parallaxe Datt, Man wird alfo entweder die Vorausfetzung, 
dals eine beträchtliche eigene Bewegung auf eine geringere Entfernung deutet, als ungegründet, oder 
die Parallaxe der Tixfterne im Allgemeinen als unmerklich erkennen mülfen, 


111 


Beobachtung > 39۳ 39 I Solftitien des Jahrs 1915. 


Sommerlolfitium, 


Beobachtete Reduction auf EET | 
fch pes. K en, | Refraction. | Parallaxe. mw مه‎ dis E cinbare Vs 3 SEH Pt 
Mittelpuncts. | |. ت ای زار‎ SEH Kg 
1815 Juny 12 ۲ ۵و4‎ | +-33"9 | — 45 |. 31?35'25,"2 | — 20'19,"9 | 312154 3 
— 413 | 31 471+ 33 7|] — 45 31 33, 9 — 16 26, 9 15 7,0 
— 14 2733, 2| + 34, 4 | — 45 28 3, I | — 12 50, 4 15 7 
— 15 2430/9 | + 34 9| — 4, 5 25 9% 4 | — 95465 I5 9 
و 5.0 .—.|. 7 ,ی 19 #5 — | 83237 لد | 1929.5 ° |7 رسب‎ 14 57, 8 
— 8 17 48, 5 | 3-323 4 | — ب4‎ 4 | I917, E een TP I5 6,2 
r3U A 1518, 4| + 34 1| — 4, 4 1549, 1 | — 046, 1 I5 2,0 
—- 1 14475,2| 3-83. 2 | — 4, 4 16 16, | — 010, 8 15 5 2 
,سس‎ ,22 1435 21 + 835 1 | —4 4 15 3-9 |, —..0.0, 2 15 7 
— 28 14 51, 0| + 33, 7 | —44 1520, 3 | — 014,5 I5 5,8 
—-25 162370 1 4-329 9| — 44 17 ans 77 157; 3 1575.2 
— 26 181: 4.33.6 | — 44 18 30, 3 |.—. 325, 8 15 4 5 
— 28 22 10, 3| + 34, 0| —4 5 22 39, 8 | — 736 7 I5 3, 1 
— go 28 2, 5| F 34 2 | — 4, 5 2832, 2 | — 1325, و‎ 15 6,3 
Juy 1 8129.1:| 4-880 1 | — 46.5 81575,7| — 16 57,1 150, 6 
Mittel aus 15 Beobachtungen »+zrreresrrresenrrrrrsaress 21715 4۳221 
Polhöhe م‎ ۰۰ sn it. Me nn oe ee 54.42 50, 00 
Scheinbare Schiefe der Ekliptik ee Gi 239527'45,!78|- 
SBedeéINuttüonen <“ ve xv We E eS WS Ae E cs + r 17 
Mittlere Schiefe, am 22. Juny äs, 23027465 
Winterlolkitium. 
1815 Dec. 7 | 77°12" 5/"o | 4- 4'45"4 | — 86 | 77?16'41,"8 | -+ 53/59,"o | 78?10'49,"8 
8 | 77 1846631 + 4 47; — 8, 6°) 77.2325 2| -- 27 1t; 36, 
9 | 7725 9 4.| 4471 9 | — 8& 6.1.77 2947 7 | + 4049, 371 


o 
7 

10.4077 31 8 3 | ۳ 444 — Be 6 | 77 3544 I | -- 34 55r 4 39; 
7 


Ba 5 2 
ig 9 4 
— $4177 5026, 3 |--432, 61 — 8, 6| 77 5459, 31 # 1551 42, o 
— 18|78 2 0۳۵41 486, 0, — 8 61 28۵ 627, 8| + 4119 89, 7 
— 19|78 8389 1 | 440, 5| — 8, 6.۱78 810, 0| + 227,0 37, © 
سب‎ 20 | 78 452, 2 | F444 1 | - 86178 927, 7 | t 1 10, 3 38, o 
— 281 78 5542|--43952.|—8$ 6| 78 1925, 8] + 0 9,8 84, 6 
— 24178. 517,.8.| 4-449, 4 | — 8, 6.|.78. 949, 6.| 4-046, 2 85, 8 
1816 Jan. ı | 77 4325 6 |+ 444, 2| —8 6177 48 1, 2 | F 2233, 1 34, 3 
^ Mittel aus II Beobachtungen GE Ze A Mee E EE 78° 10°37, 475 
۱ nn. TE AR 7 54 43 50, = 
Scheinbare Schiefe der Eklipük «peers. - |. e3?27/47,"75|- 
ZE O ee o مه‎ EE EE? — gr 46 
Mittlere RS am 22. December 1815 So TL E 23°27'47,"29 


Die Rectascenfion des Polarkierns folgt aus 119, zu 52 Refultaten sara Beobachtungen des 
Jalırs 1815, für 1816 iu Zeit — oU 56/:3,'^.3475. 


Alironomifche / 


HB e gb æch-tan ge B 


auf 


der Könielichen Univerhtäts - Sternwarte 
o 


Königsberg. 


Zweite Abtheilung, 


vom I. Januar bis 31. December 1815. 


UM 


Beobachtungen 
mit 


dem Mittagsfernroh re. 


Januar. 18. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


Geftirne. 


pc | ur im Mittel, 
I 4143,6 1804 140 1 4 D " Bis Januar incl. 
/ 240,3143 37 | a ei U nl en m. — 0, 277 
44 56| 45 6 5,5) Sonne — 18 4851/34 — 7 n بح‎ + o 197 
|59 55,0 |28 51 52,552 51,385 Begali م۰۰‎ ۰۰۰23 EI 52,60|— 0,18 
57 12,6 58 11,4159 11,4la Andromedae و‎ 58 14,47l— 017 Corr. der Uhr. 
i} 2 105| O 3 41 3 58,47 Eepe SS e o.-8 4/08|— O/23|, Coronae. . + 39/10 
ES =” SET 87 19,83۳ 0102|, Andromed. + 38, 06 
53 55,0 56 535e —— n nnn 55 23,46|-— 0,01 yPegafi .. +38, I1 
37468|  59157,604589 ———. nn 59 15/57| ۰ 0۵ PS es 
2528,0! 55 8,085 20,04 Urfae minor, و‎ 55 8,49 | 21 ۲0۰ + 38,42 
28 11,0|12 29 4,4129.58,5|Mond ۰۰۰۰ I. R.lra2 29 4,34.— ot 
37 21,3/38 56,4» Caffiopeae ۰۱ unter 37 21,37 — 0,58 
[38 3510 56 ۶ den 5525/09|— 65 
57 47,0 | , 50 17,560 46,2|9 Pole 59 17,43|— 055| ` Corr. der Uhr, 
25 13,0 | 5520,0,85 0,0!« Urfae min, : 55 21,18) سسا ای‎ 
13 57,0 I3 14 49,6 15 43,51 Virginis Cv9"ys»»tosb»? I3 14 49,74 — 0,51 « Virginis e 4 36,84 
| 5402 114 6358) 731,5|« Bootis - ۰ rar 14 6355 0,20 &Bootis „. -+ 36, 61 
| 25 14,4 15 26 12,927 12,4. e Coronae-*»**ecv or 15 26 12,90|— 0,18 «Coronae , + 36, 68 
| 28 55/8 |18 30 1,5181 8,8jæ Lyrae ee ۰۰۰۰18 80 n45j- 912 alLyrae .. +36, 73 


A een Eed re ی‎ S RE ای ای تا‎ E 36 8 


Pegafi. ۰ . +36, 6 


2 |46 11,0 E BS 
48 3372 > 49 3o = 275 Sonne f 1n ۰۰: و۰‎ 48 18/74|— 0,37 la Andromed. + 36, er 
45 46,2 22 46 46,3|47 47,4|a Piscis auftrini و‎ 22 4646,29|— 0,39 v Pegal . ۰. +35, 79 
54 19|  5455,5/5549,0 Bega - nnnm 54 55/36 | ozga Ceti ۰۰ ۰ +35 46 
59 57,0 123 51 54552 53,585 —— «enn 23. 51-5467 — 8 «Tauti... +35 BR 
50146| 59 13,460 I3,5|« Andromedae +.» + 5913,50|— »ورن‎ Aurigae . + 35 8 

2128| o 3 66| 4 08ly Pegal een o 3 6,43|— 0/23 ۵ Orionis ۰ , H35 4 
35 4778 37 22,2138 58,5|4 Calfiopeae en 37 a2,13)-+ ۵ Taur... +35 09 


53 57/8 56 5516| I "3 5525,91 OjOI| -220 Si. + 35,94 


2 Beobachtungen 


Feng Ys. 


TTT EE EE E EE ee oe TO TART ee es T Gm Zune EE 


! Fäden im Fernrohre. : Mer. Faden 
EE E | 8 Mm — im Mittel. | ۳ 
" " " " " 
2 |57'49,5| oU59/17,8/60/74,5|9 Caffiopeae -*--- .. oU5o't7,74| ooo 
25 24,0 55 11,0/85 22,0|s Urfae minoris: + »++... 55 8,82 
80 57:4 | 1 31 52/432 47,9|2 Arietis-- nnn I 31 52,25|— 1 
85 $60] 3557713652519 —— 7m 35 57,62 سس‎ 0 
51 94| 2 52 1,4152 54/3|« Cen 2 52 1,40|— 0,27 
23 49,9 | 4 24 43/8|25 38,8|a Tauris ۰ و‎ e ۰۰ 4 24 43,86|— 0,22 
1 12,8۵۱ 5 2275| 3 42,۵1 Aurigae en EE 5 227,27|— 0,07 
4 7 5 45 5 57,6 ß Orionis E MOVIE A ELE TE i 5 4/30|— 1 
13 4 .14 4 g Denger si abora e ee 14 1,44|— 7 
25 47,5 |12 37 23/7۱38 58,7|4 Calliopeae ۱ unter 12 37 23,84|— 0,58 : 
57 493 | 59 19/5/60 3 , [ Zem 59 19,53|— O,55| Corr. der Uhr. 
25 13۵ 85. 6,5|« Urfae min.j Pole. 5525,02 MÀ ÁÀ—— 
13 59,8 |13 14 52:4|15 46,3|« Virginis ZE e I3 14 52,54|— 0,31 a Virginis .. + 34/07 
18 42,7 19 36,1120 30,4| Mond een ILR. .1936,09|— 0,29.* Bootis .-. 4-34, 22 
5 42,6 |14 637,8| 7 34,4» Bootis ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰: ۰۰/14 687,995] — 6,20 Coronae . 4-34, 37 
25 16,8 |15 26 15,527 14,4|a Coronae ee 15 26 15,24|— 0,18 14U 16! © + 34,722 


Das Niveau war vollkommen recht. Allein das Inftrument zeigte 
einige Secunden wefllich. Die beiden über die Ränder des Fadens 

* hervorftiehenden Theile des Meridianzeichens verhalten fich etwa 
wie 3 zu 10. Da nun das Zeichen unter einem Winkel von 23,%4 
erfcheint, und der Faden ‚6“ dick ifi, fo folgt hieraus die wekili- 
che Abweichung = 4,7. Diefer Fehler wurde verbellert. 


4|51 2,0|23 51.59,8152.58,5185,Pegali en 23 51 Soot 0,03] Bis Januar 7. incl. 
57 20,3 | 5819,0159.18,6je Andromedae ......... 5818,96|-- oogl m = + o"o54 
2180| o Zımal 4 Së Pegafi ee © 11,64 زمره‎ n = — 0,039 
3552,51 3727439 3/8|» Calliopeae........... 372746| 999| coc a 
25 40,5 55 21,5185 32,0!« Urfae minoris -...... 55 21,15 KEE ie 
54. 8/0 57. o8le ۰ te ttt nn 5531,11 0/904 Andromed. J- 30,432 
157 545| 592315160 58159 ——— o. 5923,30,  O/OO!,Pegafi .. 4- 20, 37 
31 2,7| 1 31574132 53,5|2 Arietis» «e 1 3157,55|-+ (۵۵| Arietis . , + 29, 99 
85 87| 36 2,613657,8]3 —— nA 86 2,72|-- O,02la Ceti . . . 4.29, 92 
5518,8| — 56 154/57 12,5۶ serene eene 56 1528| 0104|» Tauri . . . -£ 30! 00 
2 2500| 342,0|Comes 66 Ceti م۰‎ 2 2 4915414 0,06 # Aurigae + -l- 29, 77 
2 66,8۱ 3 42,8 66 Ceti See SiS m S p ei RNV rv 250,34 06| Orionis . . ER 29, 74 
51 146 52 6,6 5259,5 a Cei. SC seess e 52 6,60 4- 0,05 @ Tauri Fi ZS m 29, 68 
523/2 | 4 o ES Eam d oon eer enee 4 6 15:5۲| ooël, Orionis . . 4 29; 59 
I2 55,5 1,3 14 17 . K 811۳1 ۰۰۰ همم و‎ 1 1 1 0 H ۰ 
12590|  13548|145t5|2- wn 3 351 0/04 a Canis maj. +29 45 


13 54/78 0,04 lz Geminorum + 29, 49 


23 548| 2448,825 4378# Tan, 24 48,82 + 0,04|, Canis min. 

I 18,4 5 2 32,6 3 48,5 EI Aurigae 949 ru» 8 5 232,75 ch bes 2 ر سنوت‎ 1 

416,8 5 9,5 6 2,6|g Orionis «2. ..n 222.00: 5 9334 omg e. E eg 

7157 8 84|9 1r -—— e 8 8,2414 0,06) * 99 ۰۰ 29/76 
13 7 14 6,7115 66۱۵ Tauri... eee 14 6,66|-+ 0,03 
35 19,8 37 13,57 Leporis einen 36 16,17 d- 0,07 
41 57/0 | 42526|434959 —— مهبم‎ 42 527۵| 0,07 
۱ 44 39,9145 33,31 Orionis موی‎ 44 39,96'-- 0,05 
F : 5340| 627,82 Kennen 6 533,81]4- 0,05 
۱ II 43,8 12 43,6|13 44,312 Canis majoris ۰ 12 43,56|- 0,08 
2 17 18,618 1174178 Orionis «ee ‘| 17 18,58|-# ops 
| 35 36,4 36 30,6137 2514 « Canis majoris ۰ ett 36 30,49 + 0,07 
21 16,۵ | 7 22 17,423 19,5 Geminorum. ........* 7 22 17,22!-+ 0,03 
28155 29 7,5130 Oj4|« Canis minoris. .....-- 29 Gët 0,05 
32 30,5 33 29/7|3429,68 Geminorum. ........ 33 29,60|-- 0,03 
35 51,5:]12 37 28,439 404 Calliopeae Sr dem|12 37 28,72|+ 1 

5522,0|85 2,5/« Urfae min, Pole 5521,15 


ee را ند ترس‎ i 


Kn 


mit dem ۰ 


Tas Fäden im Fernrohre. 1 Mer. Faden 
Aa to] | ur m. im Mittel, 
—  — a ® 
Hi " " "n 
4 p |12U n |58 1/6 ا‎ unter dem|12U56/34,72|-- 0,11! Corr. der Uhr. 
57'56,0:| 59'25,0:60 53,81% -~ Pole 59 25,06; + ol "T i mu 
13 14 57,6 15 51,4|@ Virginis KAREN I3 14 57,86) J- 0,06 Ge E . +28, 45 
548,4 |14 7 398|% Ree 14 6 45,6 60۸04 ootis . ۰ t 28, 36 
57 39,1 | 5834,0 |59 29/1|Mond ........... ILR.| .583376|-- مرن‎ Aurigae . + 27, 95 
119,2 17 2344 3 48,6 & Aurigae 111212 Pol, ...——. 17 284,49 -+ ووره‎ LY e6 + 28, 10 
29 3,6 [18 80 19/1 |31 17,4] Lyrae AUD CEN Eee [18 30 9,99 -+ 0,02 « Aquilae 4 +27, 87 
556 22,6 CS 8| 6 16 au - ag 
= po 2 50/7 3 48,4 ) Bonne, =... en I9 13991|-+ oo7|: 
131,6 2 M 3 25,7|Sonnenfleck 6° م۰‎ 2 28,25|-- 0,07 
d 40 22,7 41 14, 42 85 e Aquilae Kernen. 41 14,97 -} 0,05 
23 52 3,5158 1,5185 Pega e 23 52 3,08|-- orog or der Uhr, 
57 23,5 58 22,3159 22,0|« Andromedae ......... 58 22,27|-+ o,03l« Andromed. + 0۵ 
نوی‎ O 3146| 4 0 SE re ET © 3144314 ojo5iy Pegafi . . +27, 38 
I 39 72 D alllODEAC ‘ecco. O, 0,00 mise 
25 43,0 55 27,0 D Stoen TETERE A Fe i o 1 ۰ 4 27۳19 
34 63 = 97. dris. e 55 3429| 0,00 Corr. der Uhr. 
57 580| _ 59 26,560 56,619 = crre nea 5926,53| ۵ 
25 25,6 115 26 23,927 23,9|« Coronae ::-......... 15 26 24,24|-+ #اووره‎ Coronae . + 5 
44 444 48 39,949 36,4|Mond ۰۰۰۰۰۰ TER.) 4839,921+ 0,07, x Aurigae . +25, 11 |l 
121,7 |17 3 51,7|« Aurigae unt. Pol. les 2 37,33|-.- 0,09|& Lyrae . .-4-24, 78 
e 6,6 |18 35 17 DE Lyrae EEE 18 30 13,32|-l- 0,02 17U ام‎ + ۲ 
61 3594 |19 4560| 5,7 
کرو هروه‎ all CL ee ig. 0000 
5 464 6 42,8| 7 40,4|Sonnenfleck 6! N. .....- 6 42,88 + 0,07 
51 9۸۵ |23 52 6,6|53 5/0|B5 Pegafi م۰۰۰۰‎ 23 52 6,54|d- ۵ 
57 26,9 58 25,9159 25,/8(« Andromedae e - -58 25,87'+ 0,03 
2 247 | ه‎ 3180| 4 12,6\y Pegafi CENNIN o» موم و‎ T 0:03 10,13 + 0,05 
5121,6| 2 52140153 66/۵ Ceti--.... eee 2 52 13,77|-+ 0,05 
24 2,4 | 4 245614125 51,4|e Toun, 4 24 56,42|-]- 0,04 
126,0| 5 2404| 356/,5|« Aurigae- -- nun 5 2.40,55|4- 6,01 
4 24,4 5 16,7 6 10,418 Orionis یر‎ «959-0796 bare 5 16,87 + 0,06 
I3155| 14144115 144/8 11۵003۲ 14 14,43) + 3 
35 26,7 36 23,6137 26,5۱۲ Leporis e 36 23,284 0,07 
ae re M ERR P 43 027|d- 7 
444716145 466/۵ Orionis مس‎ 44 471414 5 
4 65|6 5 op ور دب ی‎ FA 6 4 59:89| 5 
4 5 TE ره‎ 54150|+ 5 
11 50,8 12 512118 52,38 Canis majoris ----.--- 12 51,13|-+ 0,08 
16 34:5 | 1726,7|18.19,5|78 Orionis ۰۰۰۰۰۰۰ 17 26,60 1 0,05 
29 8,6 30 16,0/31 22,5|« Lyrae unt. Pol. en 80 16,08|-+ 0,09 
35 44,2 |  3638/437 33r4|æ Canis majoris ۰ 36 38,36|-- 0,07 
2124,6| 7 22 25,423 27,6 e Geminorum: -......-- 7 22 25/5241 0,03 
28 23,5 2915,530 9,74 Canis minoris e 29 15,60|4- 0,05 
32387|  33379,3438,08 Geminorum en 33 37,86| + 0,03 
1 29,5 |17 245,5| 3 59,6,« Aurigae unt. Pol.....|17. 245,29|-- 0,09 
29 15,0 |18 30 21,6/31 29,5 e Lummen 18 3021,65 4- 0,02 
7| 8309 |t 2 02 > 
t5 x 9 E: KN o gt Bonne. ee p 10 38,26|-- 0,07 
I9 39| II 0,4111 57,9|Sonnenfleck ۰ II 0414 0,07 
S e 20,4| Aquilae ............. 41 26,99|d- 0,05 
Das Niveau fand fich vollkommen richtig. 


Allein das Inftrument 


zeigte öftlich vom Zeichen. 


Corr. der Uhr. 
mn me 


0,97. «a Oxionis . . + 50, 9o 
Ps Dye... A. 50, 99 
== a Canis maj. د‎ 5r, 07 
r ج‎ 
oos| . 6 ۲ ۰ + 9/97 
0,08 
0,05 
0,09 
0,07 
Bis Januar 19. incl, 
0,15 m = —'6//355 
n — + ه‎ 237 


18| 2 24,81۱ 9 3 DÉI 4 2,7|y Pega een o 8 8)46|— 0,28 
35 48,8 a7 23,8 39 04 4 Ca liopeae v9 5 926 AR 37 23,80 + 0,03 E dér Dr _ 
25 15,5 55 1,0185 ttëls Urfae minoris- «+...» 54 59,15 «Lyrae . . + a4,"18 
53 59,5 56 57,5|« Calfiopeae- ee 5527,70— 001|, Pegafi . Ens Es 52 
57 51,0 59 19,8 69 50,۵ d m و‎ tom nct etus 59 19,76 — 0,01 Goes š ` + e z 
30 58/0 | 1 31 53,032 49,8|2 Arietio- sss L3l53M9|— O75 Cet ... 32.22 
` |35 56| 35 59:56 3 789. 35 59562| oe Aurigae . Lis. S4 
49 4915150 44,4 Mond ee IR.Î 4949,30 O31 S Orionis .. LS. S4 
55 154 56 11,8/57 9,0|x Arietis ** <+- DUELO 56 I1,75|— 0,23 8 Tani ۰ ۰ T38 8 
51 11,4 2 52 EI 52 564۵ Ceti oaeo «s e6 0 CNR Ee? 2 52 3,40 — 0,32 On » .. -+ 33 19 
22 46,6 | 3 23 3915|24 33/3|* Eridani een 3 2389,50|— 0/38|, T, Ms BR i 5 22 
32 57/4 | 33502844958 — nee 33 50,07|— 0,38, Canis maj. E39, 1 

4 55 592/56 53,7|M Tauri...... rar tits 4 55 58,11|— 0,25 : G edm éd -= : 
1146| 5 2292| 3 451/۶ ۰ ۰ RR A 229,21|— 0,09 ZC is min. 4- d 
4195| 5 61| 559,518 Orionis ۰۰ یی‎ 5. 607|— 0,871, Geminorum + 53. 93 
7 4 8 49| 857,6|z ener rS رده‎ urs 8 4,67|— 6 8 u T ge 79 
13 45| 14 3215 34|8 Taurin nnn I4 3,36|— eo 4 ۲9 ۰ T 33,727 

18 51,5 I9 43,4|20 36,4] Anonyma — ۲9 رد۵۷۰۰‎ 19 43,47|— 0,34 

19 47,6|20 40,6|31 Orionis tech erre 19 47,68|— 0,34 

32 58/5 |  33546|3451,5|12 Leporis: „our nero... 83 54/55|— 0,43 

35167] - 36319:0180 وروی‎ ore 36 12,78|— 0,43 

41 437 | - 4249,6148 4515|  ——— en 42 49,28|— 0,43 

44 36,446 29,7|« Orionis «e 44 36,41|— 0,30 

3558| 6 542,611 K —— و‎ 6 448/75l— 0,28 

4 37:5 6 24,62 rDM EE E m 5 30,60|— 0,28 

12 41,013 42,04 Canis majoris =» sss.. 12 40,93|— 0,47 

16 23,7 I7 164/18 8,1|78 Orionis een 17 15,44l— 0,24 

28 58,7 4] 80-6,98]|— 0,52 


rcc 
c 7 0,07 1 11 
ETE 35 54,51 4 ۵ Tauri ks — 4-59 9I 
ER 42 31,18, + 
CERS 44 18,66] 
۰۰۰ 6 430,41 
onen . ی‎ 1258 


Beobachtungen 


1 8 1 5. 


Mer. Faden 
im Mittel. 


85 Pegal ۰۰۰۰ nn 


Januar 


Geftirne. 
IL | 111. 


"Fäden im Fernrohre. 


1 


n " ~ "m 
7 |52'19,4 |23U53'16/5|54'15,2 


57 26,61  58355/5935,5« Andromedáe » +. 58 3553| 0,03 
2345| 9 3 28,0 4 22,47 Pegafi مهد‎ LD ee o 328,00 + 0,05 
961 374441389 21,04 Calliopeae.......... 47 44,46 
25 555 55 41,0|85 53,0|& Urfae minoris » +++ +«- 55 39,65 
57 18,4 Cafliopeae---*--.-::*| 5548,51 
58 I2,0]- 5940/7] 0 80/6 po eoe en 59 40,59 
5I 82,4 | 252245153 1713|@ Get, .2 5224444 0,05 
1370| 5 0 & Aurigae SNE dv 4 e». 9,4 A XX 51,95 + 0,01 


fo dals die Schläge aufs Genauelte gleich wurden. 


+ 


Be 12 22,12|4- 
Ex. 16 57,47 |-- 
۰۰۰۰| 2947,98!4- 
| 86 889+ 


+|وعبه 30 ۰۰۰۰/8 


n 


30 6,0131 12,4|a Lyrae unt. Pol... 


12 46,4.|.5 13 45/4 14 455|8 Tauri- se. eeren 
34 1 35 5315,36 50,5| Comes y Leporis ad, Bor. 
34 58,4 85 546136 51,5|v Leporis OC ës 
41 35,5 42 51,248 27,۵۵ سس‎ ee 
44 18/7145 11,9|« Orionis » ۰ 
5377| 6 4307 IK eee 
4 19,6 514956 64l2K-—2... 
11 22,8 12 21,8|13 23,312. Canis majoris «« 
16 55| 16 57,5117 50,3178 Orionis e 
28 39,4 29 46,7130 54,0)» Lyrae unt. Pol... 
35 14,4 36 9,037 42]e Canis majoris ۰ 
——————M——— 
17 |28 57,6 |: 30 DEER 11,9|a Lyrae seen one. 


msn nern nenn m on 


Tag. 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Januar und Februar 1815. 


Fäden im Fernrohre. 


Mer. Faden 


Geflirne, : 


T. | I, | I. | im Mittel, 
r U "n | " O wm " | n 
I8 13533,2 | 4 37'22,4|« Canis majoris -....... 6U36'27,36|— 0,41 
21 12,6 | 7 22 14,3|23 16,6|« Geminorum mter 7 22 14,15 0,18 | 
2812,0 علهرری 4,329 ود‎ Canis minoris... ..... 29 4,27,— ot ` Corr. der Uhr. 
32 27,4. 34 26/5 B Geminorum- e 33 26,45 NL o,21' e 
7 ISIK Ceti ۰ 91. + 32,03 
19 14023,6| 2 4x 17/742 12,6| Monà - --...- e ER 2 4117,66|— 0/29/* Geminorum + 31, 57 
5112,6| 52 456|52.57,8|a Ceti ^» -- creer 52 4j70|— 0,32, Canis min. +31, 38 
21 14,4 |i 7 22 15,5123 17;7|a Geminorum e.s... «a... 7- 22'15,52|— o,18jP Geminorum J- 31, 4 
"i Ee 29 5,6129.58,912 Canis minorie, <.<. 29 5,70|— 0,31 el 19! + 31,63 
2 20, 33 27, 2 Geminorum---.-... ER » : 
Das Mos ماه ی مت‎ richtig, DEINER Vë E a 
لف‎ um = 0, 
26 |29 50,3 |20 30 45,831 41,8. | A o TEEL PA 
32 8,6 33 2 E Sonne: KSE KENE 20 31 5474 + 0,23! Corr, der Uhr, 
۰ «سج‎ 
SEHE oua Gygni nnnm 3446,38 + 0/06 ^ oU. و186‎ 
27 33 38,4 |20 34 50,9|36 Sale Cygni و و و و و و‎ neuen. Le 34 51,12 EE 0,06 
us tee Corp, der Uhr. 
2 1 20 id 
s PE = a ur } Sonne (zittert) -...... Joo 40 18,44 + 0,23 « Cygni + 13796 
4 632,5| 725,8|D Eridani rer ren 4 632,47|-4- eb « Tauri . . 412, 27 
|4 12,2 25 6,8126 tele Tauri e 25 6,26|4- Fé e Aurigae . . + 12, 26 
1356|5 2499| 4 59l« Aurigae «esee 5 250/644 0,05 ßOrinonis . + t2, 38 
4 33,8 526,4| 619,9] Orionis ee 526,40|d- |ووره‎ ` Alen, + ۵0 
Das Inftrument zeigte 4^ öfllich vom Zeichen; es wurde berichtgt.l* Cygni ift ausgelchl. 
Das Niveaü und die Collimation waren vollkommen recht. = 
ee EE EE e EE Für Februar 7. 
7 3 27 3415|28 27,710 Tauri ee 3 27 34/18|— 0,03 m= — 0,083 
33 38,5 3431,4]35 25,0) Eridani ee 8431,33|— o/4| ۶ = + 0, 023 
49344| 5028,851 25,3| Anonyma 19? ۰ 5029,19|— 0,02) Corr. der Uhr. 
58 545 RO BE 53 54,50|— 0,02 EEN 
53 36,5 5528,7|39 Tauri عم‎ 54 32,121— o,02| 4" 25' . — 8,29 
4 65394) 7 AG ی‎ erc 4 658/27|— 4 
I3 33,5 14 29,515 26,511 x Tauriv*e nnn 14 29,51|— 0,02 
13 36,5 1432,811529,5|2. n — en و‎ 14 32,61|— 0,02 
21 41,6 | | 2233,4:23 26,3|45 Eridani e 22 33,47|— 0,03 
24 32,8 25 26۳26 22,0]« Taurin 25 26,86|— 0,03 
Das Infirument zeigte fich vollkommen berichtigt. 
Bis Februar 13 incl. 
9 و‎ 42 496la Aquilae e 19 4156,19) 016|) M = — 0,174 
34 47 |20 35 178/36 gäe Cygni + nn 20 3517,85 — oji2| 8 = + 9, 049 
EEE Eye Rue Ur e rn E NICE Corr. der Uhr. 
IO [31 21,8 |21 32 15,3 33 1074 }Sonne SE NEE 21 22 — 0,18 2 » 
33 36,4 34 30,535 3 | 33 2297 ۲۰۳۵ Aquilae ۰ . — 12,71 
17 14,4 |22 8 717\19 2,0 Venus rennen nr 199 18 7,?73|,— 0,182 Cygni . . — 12, 48 
23 59 1,5160 I,8|« Andromedae... ss... 23 59 1,71|— Oj15^ Andromed, — 12, 69 
25 58,5; © وق‎ 42,085 56,0! Urlae minoris ++...» ° 5541,991— ‚« Aurigae . — I3, 2 
2 ol E 3155 431,6 Aurigae e 5 81554|— 4 ۵ Orionis e — 13, 36 
4598 552,4 6 45,88 Orionis م۰۰۰۰‎ 552,37,— 6,18 6 Tauri... . — I3, 34 
758,7 8 51,4. 944,83 T —— s دمم‎ 851,17 — 0,18 a Lyrae e. — 12, 9I 
I3 5915 14 5 49,8 g ۸ mee 14 49,60 — 015l% Canis maj. — 13, 34 
29 44,2 |. 6 30 52,2131 58,2] Lyrae, unt. Pol, ۰۰ 6 30 51,91j— Gäile Geminorum— 13, 43 
8619,4| 37 13,438 8,5|« Canis majoris - +++ + 37 13,46|— 919| Canis min. — 13, 39 
42 18,344 5,0|Anon. 6o? 524 unt. Pol, 42 18,30|— 0,26 B Geminorum— 13, 60 
o 96/7. z 6,4| 8 Zë Canis majoris e 7 1 6534|— 0,20laCygni , — 13; 4 
5.5915 6 57,4 75600107 ——— ee 6 57,30|— 0,20 4U 19°. — 13,22 
` Z 3314 rt — c nn 7 33,05|— 0,20 
—— ~ 4 


to 


1 


Beobachtungen 


Februar 


KS? 


Fäden im Fernrohıre. Mer. Faden 


Tag I | a | in. Gefürne. im Mittel. Corr. 
" H M ij 5 : " " 
IO 2158,9 7U23! 0,5 24! 32# Geminorum- ++...» d ylazı 0,52|— 6,15 
25 42,8 27 20,8|23 Lyncis ae svn AW EES, 25 42,59|— 9,10 
۱ 29 50,6!30 43,61 فصو‎ ee ` 29 56,55,— 7 
33 14,0 34 12,635 12,9 B Geminorum» een 34 12,83|— 5 
4045,7| ` 41 37,6142 30,8 Anonyma o? ۰ ۰ 4۱ 3774| 0,17 
44 9 pte O5 neren 44 35,33|— 017 
53 5/3158 5915 re Aë 58 5,74— 0,19 
8 37 8 9 2,8110 25% "E E هر‎ IRRE. 8 9 2,66 سب‎ 0,15 
34 46|  35185/36 355|« Cygni unt. Pol... ++» 35 18,62|— 0,22 
40350| 4134542 34,61 e Canori een 41 34/36|— 0,15 
40 48,5 | 41 48,0|42 48,2|2 e — ree 41 47,89|— 6 
11151 59,9| 2 52 51,953 44/6|a Ceti................ 2 52 51,83l— 017. Corr. der Ühr, 
28 35,5 | 3 2428,4 25 22,2]e Eridani مس‎ 3 2428,40|— 0,191» Ceti- . . , — 15,755 
: 27 41,5 283481 10 ۰ ۰ nee 27 41,48|— Oj17,a Tauri... — 15, 78 
3346,0! 3439,0 3532/7) Eridani een 34 38,98|— م|وتره‎ Aurigae- ..— 15, 87 
898,840. 655127 سپس‎ nn an et 39 878 0,19|g Orionis +. — 16, 04 
49 41/7 | 3 50 36,5|51 32,5] Anonyma 19° ام‎ ۰ 3 5036,58|— Orısie Tauri . . — 16, 12 
54 2,5154 SOA Tauri <“... 54 2,14— grille . . — 15, 88 
ARENA 304139 m وه‎ 54 39,56|-— 0,16|« Canis maj. — r6, 15 
6 8,5| 4 7 10] 7543D Eridani .... ss ses 4 7 0,97|— 0,184 Geminorum— 16, 0 
13 41,0 LA 37۵۱156 ۵1ب34‎ x Tan, eessen . 14 37,01|— O,15la Canis min. — 16, 4 
T3 44/0 34 40۵ |35 SE 14 40,10|— 0,15! Geminorum — 16, 2 
28 48,8 | | 2240,8/23 وم وروی‎ Eridani <<... 22 40,80. — onis Cygni .. — 16, 10 
24 40,3 25 34)4|26 5۶ AUuTl«** KEE ART 25 34,42|— 01 U d acm eyed 
26 56,5]  27.50/4|2845/8)89 — siese rererere 27 50,43,— 6 65 10-03 
27 58,0 29 46,6] e 28 51,84|— 6 
28 4o 28 58,0[29 628/2 6 — «e nn nnn 28 57,96|— 0,16 
55 52,4 56 47,4 57 42,8 M ay m eet 56 47,22|— 0,16 
2 371 5 318,2] 44 2 Aurigae Men ER T 5 818,11|— 4 
5 2,6 5550| 648,4۵ Orionis ee 5.5503 — 8 
O UAS 55 OSORIO سس‎ nen 8 53,54 — 0,18 
13 53,4 14 52,315 5%,4]ß Laun... 14 52,36 — 65 
29 47,1 | 6 30 54,932 1,6|« Lyrae unt. Pol جع‎ 6 30 54,91 0521 
36 22,2 37 16,288 11,3|« Canis majoris- ------- 87 16,26. — 0,19 
44 7,3|Anon. 60° 52‘ unt. Pol. 42 20,60; — 0,26 
011,3] 7 I 94| 2 8,3j8 Canis majoris <...“ ‚7 1 9,84 0,20 
6 3 6 59,7| 7 27 Uum e 6 59,90.— 0,20 
637,4 SONO. mM enm 7 35,45|— 0,20 
22 1,81 23 3,324 692 Geminorum........-- 23 3,28|— 6 
25 45,5127 253 Lyncis Mor sees ces 25 45,84 — 0,10 ۱ 
29 4 29 53,5|30 46,5۵ Canis 13001110118 ۰۰-۰ 29 53,50] 09,17 
3316,4| 341515135 15,68 Geminorum- + +++. +++ - 34 15,50|— 0,15 
4048,5| | 41 40,642 33/2| Anonyma O° +. 41 40,47 | 0,17 
43 46,3 |` 4438,045 310 gë AN euren 44 38,14|— 7 
52 16,51 53 8,5154 20 E E 53 870) 0,19 
8 6,5 8 9 5,4110 491% Caneri Tie VIG EE | 8 9 5,26|-— 0,15 
34 7,5| ° 3521,4186 34,/6|« Cygni unt. Pol, ...... 8521,58|— 0,22 
4037,6| 41 36,942 36,8|I e Caneri م۰۰۰۰‎ 41 36,76— O15]. - Corr, der Uhr 
40 51,0 41 50,5 42 599 2 E m دنو‎ 41 50,46 pe O15 * 
2 39|17 320,2) 434r4|æ Aurigae unt. Pol, 17 319,2|— Og|æ Aurigae , — 17,62 
29 59,5 |18 30 56,832 3,7|* Lyrae e tet JIS 30 56,96|— ع|وتره‎ Lyrae.. . — 18, 00 
I9 42 2,0142 55,0|« Aquilae Lehr blafs - ---|I9 42 1,80|— O,16|« Aquilae . — 18, 28 
20 35 23,736 37,9| Cygni :--: ene 20 3523,68 — oy12|aCygni .. — 18, 28 
3 — 


18" 58^... — 18,045 


———— M MM À ——À—— ————À M M MÀ € 


mit dem Mittagsfernrohre. 7 


۱ 
Fb ra mars | 


Fäden im Fernrohre. 


I. L 8 | m. 


Mer. Faden |. 
im Mittel, 


L r n t F 

12 |39'21,7 [21 40115, 51411, NEE N. ` 1 
4360| Ha مه‎ E S ge 

26 ور‎ | O 85 510| Urfae minoris- ...-..- o 5541,10 

Um die Empfindlicbkeit des Niveaus, bei der in der Sternwarte ftatt 
findenden Temperatur von — 6°, 6 C. zu beftimmen, wurde bei 
der Beobachtung am Mer. Faden das ófliiche Ende der Axe um 
10, 3 Theile der Scale des Niveaus erniedrigt, und dann ۰ 
Durchgang durch den Faden oU 53/ 57,4 5 beobachtet. Hieraus 


folgt der Werth eines Theils der Scale = 5," 3. Das Inftrument Cort; det Uir 


—— M a MM M € 


zeigte etwa 2" wefilich von der Marke. 5 
52 07| 2.5255, 7153 Aler: 2 52 55/67 Ort7|« Ceti... 2. 19,41 
23 39/8 | 3 24 32, 4125 25/5 |e Eridani ee 3 24 3227 O,19|s Tauri . . . — r9, 79 
27 45, 428 38,3|10 Tauri- ee 2745:43,— O,17\a Cygni . ۰ — 20, 85 
33 49/9 34 42, 7135 36,518 Eridani <- -verrees 34 42,72|— 0,19 U 18/ Wc cem 
38 16,3 39 13, 0140 16,5127. ودره —|12,94 39 من سس‎ A . Vo 
49 448| , 5040, 0151 36,5] Anonyma 19° gol..... 50 40,12|— 0,15 
54 5i 6 55 261A Tauri woe « e * o e e 54. 5,69|— 9,16 
6 12,5 4 7 4 8|7584|D Eridani E O i 4 7 493|— 8 
13 Re 1441,10|1537,6|Y » Tauri جع‎ 14 40,81|— 0,15] ۰ 
13 46, 14 44, 3'15 41,۵۱2 x RET Bc ای‎ I 28l— 0,1 
21 pe 22 44, 9 23 37,6 45 Eridani Se "` STT ; E p — Ge 
24444| 25 38, 4 26 33,4 æ Toun, 2538,42|— 0,16 
27 54 5528491289 — rennen 27 5441|— 0,16 
S 25 28 55, N ccn 28 SCH Gei 
"5 29 1, 52957020 —— e n 29 2,03|— Or > 
84 12,4 | 8 3526, 2/36 39,2 Cygni باه‎ ۰ 8 3525,35|— tier Uhr, 
29 5448 I8 3I. I, 5/32 8,7 a Lyrae NU mg 97575 e reto A 18 31 1,29]— 0,13 a Lyrae A — 22,30 
41 14,1 |19 42 6, 6142 59,9|z Aquilae :.<......... 19 42 6,57|— oiëie Aquilae . . — 23, وه‎ 
20 3528, 6|36 42,6|a Cygni <... 20 35528,48|— or2læ Cygni . . — 23, 03 
1 RE be o ROT PS | O 279 
13 |43 22,3 |21 44 16, 045 10,6 u: تم ود‎ 
54 36,4 | 4680 3 10/5} Sonne SE 3I 45.238,07 
31 41,3 22 3234, 3.83 28,1] Venus ee 22 52 34,26|— 0,19 
4542,8| o 46 36, : 47 204 "ds I I S O 46 36,10|— 0,17 ۱ 
26 2,5 ol-|ken -|æ Urfae minoris. +++» 5544,19 7 Ge iu 
Das Infirument fiand wie geftern. e PET 
EE CU o onc EE هی ی‎ = 0, 
18 4 8153|D Eridani ...»....... 4 72196j— o20| ™ —--9 130 f 
14 2,6 15 54811 x. Tauri- =- elen 14 58/22|— 0,27| Corr. der Uhr. 
14 5,6 15 I, 4 I5 57,8 BE = و و ون‎ nnt 15 1,28 — 0,27 m aE kb 
22 43 23 57, 4 526 EE E 23 57,93 25 eg AD mS. E 
25 L4| 2555r 426 Oe = n 25 55,46 — ودره‎ Auriga er 36 9 
2818,8|.. 29 12,,6/36 7,41 6 —— tn nns 29 12,63|— TE din "i nid 92 
28 24,7 29 18, 6130 I3p5|2 € —— sn 29 18,63 — و‎ Ap ge E SS E 
39 32,5 40 24, 7|41 17,'8|1 Orionis ‘soca. 40 24,7۵ .0,22|* Coni ۳ هه‎ 9 
40 5,3 41 ğo,8 leq. 1 Orionis ۰۰۰۰۰۰۰۰. 4055/60— 0122 o HU RC. 3 e 84 
5613/۸۱ 57 8, 2158 3,4J]M Tauri و۰۰۰۰‎ 57 8,02,— 9,25" Canis qum s 9 
2246| 5 339 2| 4547| Aurigae م۰۰۰۰‎ 5 839,08 9,85, Geminorum-— 37, 08 
523,4 6 15, 7| 7 9,318 Orionis eessen 6 15,83 -— 0,20 ی‎ di 3 => 
11 12,5 12 10, ol13 8,0/Mond ۰... رز‎ E 12 9,84|— 0,26|* 1 ds Vë SES d 3 
1513, 3116 13,218 Tauri.. een 15 I3,21|— 0,28 vn E s — 837, 
2118, 5| Wolk. æ Aurigae s.e.: CEA. 21 19,50|— 0,80 تاش‎ de ۰ m e 
.| 6 3115, 532 22,6|4 Lyrae unt. Pol. ۰۰۰۰| 6 31 15,81,— ۳ BE e 
36 42,6 37 36, 7138 32,2|a Canis majorja «+-+» 37 36,86 8 لاو‎ oi .. س‎ 7۵ 
42.40, 7 | Anon. 60° 52! unt. Pol| `. 42 40,70 + 0,02 
58 Se .59 53, T Se 60° gl... 59 53167 S 0,44 


| سروس وی سے eei‏ 


era 


Beobachtungen 


Bis Februar 28 incl. 
m = — 0,۵ 
n = + o, 023 


Corr. der Uhr. 
MM a eg 


a Geminorum— 42,187 
4 Canis min, — 42, 85 
۵ Geminorum— 45, 6 
aCygni .. —49, 5 


7" 46 . — 42,885 


Corr. der Uhr. 


alyrae .. — 43,77 
a Tauri... — 44, 96 


«Geminorum — 45, 1 
a Canis min. — 45, 19 
۵ Geminorum — 45, 33 


4U mt: — 44/89 
Corr. der Uhr. 


aLyrae . . — 48,468 
a Canis maj. — 49; 36 
a Geminorum — 49, 33 
« Canis min. — 49; 44 
۵ Geminorum — 49r 59 


ہے 
7U-8! ۰ ۰ — 28‏ 


gen AE 


e " " " "n " 
18 5837/5 تاره‎ orato) او‎ 6,4 18 Lyncis bre dx.» v e s DE 7U 0/21,04|— 0,44 
. 1935,5 21 33,0|r Draconis unt. Vol..... 19 3541+ ۲ 
22 24,323 26,4|a Geminorum. een 22 24,10 0,30| 
29 223| 3014,231 7,2|« Canis minoris...» 30 14,30,.— 0,23 
3337/3 | 3436/435 36,5۵ Geminorum». «ss...» 34 36,40|— 0,28| 
41 9,3 42 1,4142 54,0|Ànonyma O° galt... +... 42 1,27|— 0,22 
44 73| 44 59,045 5 o^ Al ins: en 44 58,97|— 0,22 
52 37,0 53 29/5/54 0 سب‎ 7? 43! ۰ 53 29,53|— 0,20 
1320|8 5 9,5 69 Draconis unt. Pol....| 8 5 9,70|4- 0,31 
9 25,8110 25,8ix Canone e set Eege 9 25,93|— 0,28 
3428,0| 35 42/4136 55/5|« Cygni unt. foi, 85 42,38|— 0,09 
40 56,5 41 5715|42 50/3|E e Cancri «e 41 57:70 — 9/29 
41 Lë) 4211343155|l2e —— rennen 42 11,20|— 0,29 
47 ۰ Urfae majoris AE T 47 7:56,— 0,36 
39 20,8 |IT 40 14,641 9۲۱8 Leonis: een 11 40 14,72|— 0,25 
4141,342 34-4j&. Virginis: «e 41 41,45|— 0,22 


Februar 158414 5. 


Mer. Faden 
im Mittel. 


Fäden im Fernrohre, 
I. | II. | III. 


Geftirne, Corr. 


Die Bedeckung € Tauri wurde beobachtet: 

Eintritt am dunk. Mond-Rande = 11U 29/ 23," 5= 11U 281 46,۷19 St. ۰ 
Austritt am hellen- — — =ı2 238, o—12 2 0,65 — 
Der Austritt fcheint etwa 5^ zu Ípàt gelehen worden zu feyn, denn 

es war [chon eine kleine Entfernung des Sterns vom Mondrande 
fichtbar. ۱ 
2 23,7 |17 339,6] 4 54/3]« Aurigae unt. Pol. ..... ۱7 339/63|— 0,08 
Das öftliche Ende der Axe war etwa 3“ zu hoch, und das Infiru- 
ment zeigte, wie am ı2ten etwas weflich von der Marke. Dann 
wurde die Axe aufs Genaufte mit dem Bleilothe nivellirt. 


21 7 22 29,6123 32,4 e Geminorum: : -- +++ «+ | 7 22 2975|— 0,02 
29 27,6 30 19,8/31 12,9|» Canis minoris- ++...» | 30 19,80|— 0,03 
33 43/3 | 34423135 42,318 Geminorum: e 34 42,30|— 0,02 


Die Sternbedeckungen, die Herr von Wisniewsky voraus berechnet 
hatte, waren wegen dunftiger Luft nicht fichtbar. 


24 28,5 | 8 25 2317126 19,8:35 Cancri seess ۰۰۱ 8 25 23,68 سح‎ 0,02 

28 22,9 29 30,3130 18,4|Mond ۰۰۰۰۰۰ IR. 29 20,21|— 0,02 

34 33/7 | 3548037 r2|« Cygni unt. Pol: 35 48,05|— 0,05 

47 1314|48 33,5], Urlae majoris <... 47 13,36 — 0,01 

130 16,5 [18 31 22,7132 30,6le& Lyrae enee 18 31 22,89|— 0,01 

Die Axe war genau horizontal und das Infirument zeigte nach der 
Marke. 


| 22 |18 32,5 |22 I9 25/7 |20 19,3 H WEE e E 22 0 31,91 — 0,04 


20 45,0 21 38,1|22 31,7 | 


13 58,6 |23 14 51,3|15 44,3[ Venus «n 29 14 51,10|— 0,04 

O 56 1475۱86 27,0|a Urfae minoris- -- ... T9 56 15,01 
4 26 3,2 26 58:4 & Tauri E eege a A 26 3,30 0,03 
22 30,6 | 7 23 32,324 44۶ Geminorum -++ +>+»». 7 23 32,08. — 0,02 
29 30,0 30 22,3131 15/0| Canis minoris...«.... 30 22,14|— 0,03 
38 45,2 344403135 44/6|g Geminorum...«.«.... 34 4436|— 0,02 
33 46,0 9 34 41,9 35 38,8 Mond ۵6 «6s IR, 9 3441,91|— 0,03 
H اس ا س ا ال ددس س“‎ Z— 
| 24 30 gel 6 1 27,8|32 344# Lyrae unt. Pol ها‎ m 6 31 27,91|— 0,05 
| 36549, 3749/28 443l Canis majoris `... —— 37 49,161— 0,04, 
22 348 | 7 2386,324 38,5| Geminorum.......... 7 23 و261‎ — 0,02 
29342 30 26,4/31 19,4|& Canis minoris. e 20 26,37 — 0,03 
— 0,02 


s 49,6 34 ی‎ 48,818 Geminorum- e 3448,60 


—- ————————— M HÓÓ—— 
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mit dem Mittagsfernrohre. 
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"as Fäden im Fernrohre. dini Mer. Faden Cod 
| = I. me Tii. dx iie im Mittel. i 
| "n n ۱ " 1 i 
| 27 16/542۱ 7U19'55,0 n |z Draconis unt. Pol ....| 7Uz9/54,96|— 0,11} Corr, der Uhr. 
` 22 42,8 23 43,3124/45,7|e Geminorum. en 23 43)42|—- 0,02 MÀ —" 
29414 | - 90.337591 20,42 Canis minoris -------- 30 3347|— 008|” Du au. — E 
33 56,4 |  34558|355»5 € Geminorum - nun... 84 55,561— 0,۵25 ام‎ 
4122,6| '4216,948.12/0]6 Navis «*«- . ].-.42 16,82]|— 0,04 iesu SE 58 1 
59 -1,5 59 58/4 Iw (ab eer rrr 59 58,94! ند 0,02 سب‎ p ۵, 9 سب‎ 56, 55 
59 17,518 0147| 113,5|2 P —— scene 8 -O 14,90|— 0,02|* v 1۳6 |. ی‎ 99 
530,0|.9 4,0169 Draconis unt. Pol.-*| © .529,89|— o,13|4 9938 ۰ - — 57: 33 
9 45,6110 45j4ly Cancri «nn | 7944563.— جمره‎ 8U 22! . . — 56,73 
54477 36. 2,0137 14,5|a Cygni unt. Pol, .....* 36 2,15j— 0,05 
At 17,0 42.17,343.17,5|1 e Cancri «een. 42 17,13,— 0,02 
41 31,5 42 30,7143 320 82 ۵ —— m 42 30,69.— 0,02 
45 Dol 47 26,6148.47,0|: Urfae majoris .......- 47 26,75|— 01 
49 32,6150 44,6 N — nn 49 32,76 — oot 
57 516 | 58.503159 49,675 Canes ree 58 50,17 سس‎ 0,02 
9.38 6,8 4 ig ——- eet 925 6,85 — 0,03 / 
712,61 8 69,62۵ Urfae majoris -.---- 7 12,۵21 1۲ 0,01 d 
II$50| ` 13 25,024 SOI e erh: ۰۰| 13 2449) 0,00 
18 34,6 19 27,4|20 20,4» ۵ ۰ DE 19 27,17|— 0,04 
21 22,8122.49,8|9 Urfae majoris م۰۰۰۰‎ 2122,89| 0,00 
25 27,4 635,0 EE Lieónis minoris ----* 25 27,27 T" 0,02 
3627,5| 3734488516115  — NW 34,07 6,07 
4212,6| 4311,44 9,9 Leonis sss. 43 16,84.— o,o2]. 
50 14,5 51 16,8|52 19,520 Leonis minoris .... ... - - 51 16,50|— 0,02 
58 34/8 59 28,3160 22,812 Leonis «as... 59 28,33) 58 
10 3 اقبه‎ 3 53,620 Besiante, + IO 3 Ooj61|— 0,04 
28 41 28,6 |22 ' 15,2 
s Bo Irat an } Sonne. هه ییاج تج جرب‎ I 43 22,03|— 0,04 
Das Infirument zeigte lich vollkommen berichtigt. Bis Mir 9. incl. 
]۳ ESERIN EEE X E TEE E EE SE EE, STATE m = + 0,2۵9 
8 (IT 35,6 |23 12 28,1113 21,4 ) Sonne A LT APER ره + = ^ |6,25 داه‌مروو و1 23 وی‎ 8 
13 45,7 | 1438011531709". Cor. der Uh 
18 9,4| o 19 r,3|19 54,4| Venus EEE vt o I9 1,40|d- ۰ = QUE Ts 
355 4077 | 4 26 347127 2917 | Tauri a ی‎ S JC 4 26 54,72|-+ 0,41 Tauri . — 37 17,106 
3 6 | 5 4 18/2) 5 2470۶ Auriga... "UR 418,164 O71 a Aurigae =T 17, 37 
5 30 5 5541 6 ۱۵ Orionis KENE E 09,23 eOtionis —1 17, 0 
14 53/4 15 52,516 0 Tauri a rg ae 15 52,46|+ 0,51!g Tauri MEE STI 
46 26047 19,3|* Orionis ۰۰۰۰ eses ces 46 26,01 0,34|« Orionis — t 17, 29 
27 28,2 | 6 38 17,9/39 11,9|* Canis majoris ۰ ***| 6 38 17,06|4- 0,17|z Can. maj. — 1. 17, 67 
7 24 3,325 6,2|« Geminorum Er eg -7 24 8)50|d- 9,55|« Geminor.— T 17, 39 
90 19 30 5413|31 47,8|« Canis minoris: «+++...» 30 5420| oääe Can. min. — I 17, 78 
34 17,0 35 15,936 16,618 Geminorum» *- w. 35 16,16|-I- 10,518 Geminor.— t 17 83 
80 51,2 18 31 57,9|33 هورق‎ Lyrae م۰۰‎ ۰۰۰۰/18 8r5772|-H- ott, 605. gr ga 
4t 9/8 ود‎ 42 2,442 55,7| Aquilae... 119.42 2,3314 0,35 5. SCH 
85 11,0. 20 36 23,۵137 38/4| Cygni -- i: i20 36 24,02|-+ 0,69 Corr. der Ühr. 
Lë 20,1 |23 2 و‎ d o ebyr. — 118/775 
bb 16227 Sal EU I. 
22 42,7 | o 23 349124 27,8|Venus «e nn o 23 34,844 o,29|^ TEN ..— I 18, 95 
26 40,0 56 20,5|86 31,5| Urfae minoris: ... +++: 56 20,49 191 37^ . — 1' 18,"82 


20, 
Das Infirument zeigte nach dem Zeichen, allein int óflliche Ende 
der Axe war 7,'5 zu niedrig. -Am yten hatte ich die Axe mit| Bis März 2o. incl. 
der Wallerwage nivellirt; allein ich bemerkte dabei häufige Ver-| m = — 0,1130 
änderungen in dem Stande der Blafe, fo dafs ich dabei einen Feh.| |n = + 092 
ler begangen zu haben glaube. Berichtigt. ۲۰۰6 Hoy 110 


| 


10 Beobachtungen 


23 344 24 35/4 25 38,21» Geminorum. ..... .... 24 أن55,6‎ + 0,06 


Fäden im Fernrohre, 1 Mer. Faden 
zu e | x qam. -ig i im Mittel, | ۳ 
Corr. der Uhr. 
"m ti E | " " 
12 |59':6,5| 9U59159,4160'53,5|2 Leonis: eneen nl gU59'59,5o| | o,col« Leonis . — I! 28,454 
35 22,4 ۱2۵786 35/6/37 49,6|« Cygni «ee 20.36 5,45۲ ojr1|a Cygni . — I 29, 70 
: Bene Dei T u 
13 |3۴ 53 18 32 11,7 Wolk. le Lyrae (we erer و‎ 32 4 -+ 0,08 „15 13 ra E 
20 36 38,0137 52,61 Cygni s vL E Vas SES AUI en |20 36 38,18 + ol Cotr. der Uhr. 
5 7 ë -ia Lyrae . — 1/320 
14 |24 6,7 |X1 26 41,329 18,6|2 Draconis - RAD نی هام‎ 11 2641,38 + 645 Cygni ۳ ze = 2 
22 20,5۱ 33 204134 3,962 Urlae majoris- <- «+» . 33 30,38|d- 0,05 Usu I 
: 14۵ 18,3 41 12,0 g Leonis: 41 12,12 + 0,01 19 34 — 1' 32,24. 
| 467] 4238,648 31518 Virginis «e 42 38,64 0,02| co. der Uh 
58 46| 54 16,6155 30,667 Uríae majoris...... یه ۳۹95 16,55 مق‎ dor TE 
59 142 |12 0544| 232,418 Calliopeae unt. Pol. -|12 054,23|— GrdëlglLennies . — 1" 32455 
28 16,3 | 29 81130 Orgldupiter «n 29 8,14|— Oyo4|g Virginis — 1 34, ÓI 
| Juno konnte, der dunftigen Luft wegen, nicht gelehen werden. x X 34 72 
126 37,3 |12 56 50,3|86 28,0] Urfae minoris: unt. Pol.|ı2 5648,71. Je Coen . — r 35, 44 
17 10,3 |13 17 2,9117 56;6jæ Virginis «e 13 17 2,97|— ۵,64 نار‎ pi — 
85 28,3 120: 36 41,1137 55,6] Cygni eneen 20 36 41,25|+ o,11 ۸.37 Set 34, 83 
Das Inftrument fand lich vollkommen berichtigt. Doch {chien es 
I bis 2" weflich zu zeigen. ? | 
————————————————— M À—— M — 
18 |37 51,0 | 6 38 454/29 40,۵۵: canis majoris e». esere 6 38 45,26 — زومرم‎ Corr. der Uhr, 
30 30,8 | 7 31 23,4132 15;9ļ|æ Canis minoris ses.. I23,07|— 1۱ : > 
34 4515 Wolken. 36 "i g GEMINOrUM -e-se eee eea 7 = pa + 004° Can. lern I 45,783 
| 59 24,3 |10 017,4| 1 11,6|a Leonis. -serens eese: 10 017,46|— 0,03 * GE gm 1, 46, 4 
و‎ 59,0111.31,6)# Cephei unt; Pol. --... 958,711 0,47 Ê obs A 92 
18 6,5|z4 170]Anonyma B1? 26! ++. ++. 18 6,40|-- 1,21|4.- e - — I 46, 52 
2038,0| 26250 BIO an, 26 2487|41 1,21 T rt E 464.77 
29 11,4 30 17۵81 25,8138 Leonis minoris ۰ 30 17,95|À- 0,08 8 Yirginis — I 46, 58 
۱ 46 36,5 Anonyma 78° 4 ۰ . 46 36,50|-+ 0,90|* — 146, 67 
49 42,6 50 51,352 1,6147 Urfae majoris-: +». -. 50 51,441 + 0,10) ol ,وج‎ — t 46,35 
56 11,6] 57 9,3158 7,7151 Leonis minoris ۰ 57 9/20|d- 0,04 | 
9 12,0 |II 10247111 18,6 Urlae majoris». ۰۶ II 10 14,71|-- 0,06 | 
18 18,5 1910,5/20 3,5183 Leonis eneen I9 10,54— 0,02 
18 19,8 19 11,8|20. 5,o|feq. 83 Leonie en 19 11,90,— 0,02 
| 2418,6|  2653,0/2930,02 Draconis. «si. 26 52,99|-I- 0,45 
3240/6| . 33 42/434 45/3,62. Urfae majoris <. 33 4^;41 H- 0,05 
40 30,4 412444 8 Leonis HS PUR 41.2437 + 0,01 | 
41 587] . 42506145 43)5|B. Virginis sse nn 42 50,64|— 0,02 | 
58 166 | 54288155 42,567 Urlae majoris-...... 54 28,891 1 | 
59 26,6 |12 1 6,5| 245,0|8 Calliopeae unt, Pol. ۰۰12 1 6,59|— 0,49 | 
Wol- [ken ۰ 28 24,9 Jupiter Am NOT RENE 27 30,17|— 0,04 | 
26 5445 57 6,006 42,5|z Urfae minoris unt. Doll 57 4/51|— | 
| Juno blieb wieder unfichtbar, bei fehr dunfüger Luft. 
| Wolk. 13 17 15/8 $6 ۵ Virginis ی‎ e 3 17 14,96|— 0,04 | 
| ود‎ |52 27,6 |23 53.20,0|54 12,8 e 
|  |54368| 5528756 22,1 EN SL E 2334247]. 998 
| 2612,4| 4 27 6,7128 مقر‎ Tauri... 4 27 6,56| ۵ 
3355| 5 4497 s Aurigaen ec... 5 44985|+ ۶ 
6 34,4. 7 27,1| 8 20:418 Ep C RORIS TORRE RE e: 7 27,00!— 0,03 
37 546 6 38 48,3/39 43,6|z Canis majoris ....-... 6 38 48,52l— 0,05 | 
56 472,6| 57 45,8 58 44,6] Mond م۰۰۰۰‎ IR. 574567| oos | 
| 522,5| 7 6185| 7 15,3|Anonyma 22° ۰ > 6186+ 0,03 | 
j 9 12,8 10 9,311 Gë 9m 22? 18°... Io 9/25 0,03 
| 9 56,6 10 52,811 56,008 Geminorum ... ....... 10628۵1 0,03 
| 
| 


mit dem Mittagsfernrohre. 11 


März rosam 


Fäden im Fernrohre. Mer. Paten 


1. | IL | Im. Gefüirue, im Mittel. Corr, ; 
np "n = ET e fe Corr. der Uhr. 
19 |39/25,6 | 7U31'26,2/32/19,0|a Canis من‎ 7U31/25,97|— 0۵1 Tauri >, gi 48,6 
9448,8| 35 48,036 zéie ۳ -» --». 8547,80|-- 0104|, Aurigae — t 48, z 
IO 46 40,0 Anonyma 78? 45! «+: [ro 46 40,00|H- 0,90 E Onions TTE A 
49 453 50 54,6 52 (5,047 Urfae majoris DNR 50 54/57 d 0,10 ess REM 49r Se 
56 14,2 ۱ 58 11,3 51 Leonis minoris---.«.. 57 12,25 + 0,04 Te Kë J: 49 
- 159 25,5 (II IO 18211 21,7|» Urfae majoris م۰‎ II IO 18,024 O96 Tan min = I 49, 2 
18 21,4. 19 240/20 6,7|g3. Leonis ۰.:......... 19 13,73 — 0,02 a E min.— 1.49, 3 
16 22,7 19 15,420 8,o|feq. 83 Leonis....... I9 15,07|— 0,02 چم‎ ER I 49, 18 
24220] 26 56,3129 33,712 Draconis 5%. 26 56,45|-4 0/45 ei ra Ah 72 
32 4319 33 45,6 34 485 62 Urfae majoris eer alt 33 45,65 EE 0,05 g 1۲81۳218" — I 50, 4 
443374 | | 45273 g Leonis- «eene 4527,32|-- oot, 27 28 — 1' 49,"21 
146 ?m| 46 543147 46,88 Virginis: «e , 46 54,20|— 2 
Eintritt 3 Geminorum am dunkeln Mondrande 12’ 5! 45,"8 Uhr Z, 
= I2U او‎ 29,407 W. Z. Sehr-genaue Beobachtung. 
20 |56 
= 185 2d ee = Me j Sonne... «eene ‚123 58. 6,20|— 0,02 Corr. der Uhr. 
37 57,7 | 6 38 51,8139 46,8|« Canis majoris s. esee. 6 38 51,79|— 0,05 a Can. maj. — 14 52,40 
5110,8} 9 529 1575|20 Leonis minoris. ss» «s 9 5212,65|-- 0,06 a Leonis . — I 52, 60 
59 30,7 110 023,61 1 18,2۱۵ Leonie: *+4+|10..023,531 0,0018 . —1 58, 60 
5323/7 -6 26,1] 7 19,3|20 Sextantis Zu ls 6 26,17|— o, موم‎ Virginis وت‎ 1 
po 10 5,5|11 38,6|« Cephei unt. Pol. ..... egen 0,47 la E: 5x z 
, 18 14,5|24 .8,8| Anonyma 81? 26/....-.| 18 14,30|4- L21 cur Re RD E 
20 45,5 81° 23! 9۹ 26 32,24 + 1,21 10 49 Xe j^ 53/19 
30 24,631 3274/38 Leonie minoris- +.» 30 24,57| 8 
46 43,6 Anonyma 78° 45! PR 46 43,60 -F 0,90 
49 48,6 50 58,252. 7 Urfae majoris------- 50 58,07|-+ 0,10 
56 18,3 57 16,5, Wolk. |51 Leonis minoris- »» ++» 57 16,45|-- 0,04 
9 18,6 ۱11 10 21,511 25,6|v Urfae majoris مه‎ II 10 21,54!-+ 0,06 
32 47/6] 334915184 52,562. ——— ren. 33 49,51|-- 0,05 
41 2 ۵ Leonis neen 41 31,20|+ 0,01 
42 55| 43 5719|43 66,8۵ Virginie 42 57177\— 902 
53 23/3 | 54 35,6155492|67 Urfae majoris. ..---- 5435,65 + 1 
59 32,7|12 1 13,۵۱ 2 8 Calliopeae unt. Pol. -.|I2 1 12,961— 0,49 
25 50,3 26 42,5|27 3514 Jupiter sét ام و‎ e n 26 42,44|— 9,02 
56 a3,99| 575516158 48,3] Anonyma 4- o? 16! ----| 57 55/64|— 0,02 
57 37,0 59 29,059 22,5|Juno و‎ fehr blafs ....-..- 58 29,20|— 9,02 
86 47,5|« Ürfae min. unt. Pol... 57 8,90 
16 29,3 |13 18 15,51% Virginis a aah و‎ aio mig 13 1721,95|— 0,04 | 


Das Inftrument zeigte nach der Marke und war richtig nivellirt. 
Doch fchien beim Umkehren ein fehr kleiner Collimationsfehler| Bis März 22. incl. 
statt zu finden, den ich berichtigte. m == — و049‎ 
E -a = + o 032 
ar | Die Uhr wurde abgenommen und der Eingriff des Hakens nach Herrn| © = + o, 250 
Repfolds Anweilung veràndert. Das Pendel wurde um 3 Theile 


der Schraube verlängert. Corr. der Uhr. ۱ 
135615 2502| 4 57» Aurigae: «n nnn | 5 2 50,84 0,8512 Aurigae . 10, 
4 35,0 5274| ۷۵ Orionis te e em nnn 527,40|4- 020 rins Ri T di ji 
14 24,4 I5 24,5 8 Tauri’ TARO 14 24,41 + 0,25 @ Tauri Ltd £ 10, 75 
44 55 44 59,0 45 2 Orionis RO Ze 44 57193 + 921 a Orionis . . -+ Io, 70 
۹5 247 6 3648/9497 dee majoris -or >s 6 36.48,39|+ 0120|, Canis maj. + 10, 73 | 
Ww rog 25r e Leonis EE E 11 39 25,70[- ۵ a Virginis. . + 11, 6 
olk. | Wolken, 41 50 Virginis». ett 40 52,30|-- 0,20 سس رن‎ 
23 17,5 12 24 9,3125 ورد‎ Jupiter Ski ود هم مر مور‎ 12 24 7 + 0,20 6 5o! » سل‎ 10, 83 


Juno war bei dunftiger Luft unfichtbar. 
84 46,0|« Urfae minoris unt. Pol. 
16 10,6 a Virginis m ERU E 


55 7150 


14 7 I3 15 16,63 


+ 0,20 


13 15 16,5 


GE «| 


12 e دی‎ Beobachtungen 


A See rg: 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


EE EE nn hen ee 


DEE بر‎ | = LS u مرخ‎ Rc 
: te al: a I 5; S Corr. der Uhr, 
: 3 304 p 5158 votis Vigo مهزاب‎ | 09 318,17۴ 920 a Tauri .. . -F 0 
25 ze 84 563|» Urfae minoris- ++... :| 5446138 rp cr 1059 
20 I4! I 2053,9|21 47,4| Venus «« «een nnn I 2053,94 -- Gët ۵ Orionis ۰.۰ T Id 52 
24 10,0 | 4 25 3,9|2528,5|z Tauri- en ۰۰] 4 255,824 0,22 ۵ Tauri... + 13, 4 
1 327 | 5 2473| 4 30# Auge: || 5. 247:24|4- aan és, -- 18,66 
4 32,0 5244| 617,88 Orionis o so oa sains 5 2443|+ 0 
13 22,4 14 21,4115 21,4! ABRE eeu ure ede 14 21,40 سل‎ 0,25 
Das Pendel der Uhr wurde wieder um 3 Theile der Schraube ver- 
längert. Das Infirument zeigte etwa 3' nach Often; allein nach 
| der Umkehrung der Axe, eben fo weit nach Welten, fo dafs es Corr der. o 
einen Collimationsfehler hatte. Er wurde aber noch nicht berich- re E : 
| tist. Das Niveau war recht. «Orionis . . + 217418 
| 143 zi 5 44 4714|45 4077 |e Orionis .ی همع‎ 5 4447,43] ois Canis maj. -+ 21, 25 
i las 4,61 6 36 38,037 32,9 je Canis majoris » «+++ ++ - | 6 36 37,86|4- os) ep م12 و‎ 
25| Das Infirument wurde berichtigt. Tu pe, 3r. ST 4 
21 253| 7 2226/7123 29,3 |e Geminorum med.---:-| 7 2226/75|4- 0/88 ۰ T 2 
28 2449 29 17,4 30 10,4 |æ Canis minor, «ve... 29 17,27 -4 0,17 P-3 + Dr 2 
3919|  33.39,2]84 89,4 ۵ Geminorum.......... 88 39:26] o31 Corr: der Uhr. 
Ku ed 5 = 
29| 1290| 5 2434| 3595 le Aurigae «m 5 24,541 046 i T e > 
4 28,5 520,9| 614,2 |e Orionis e-e srs. -seses 5 20,90|-+- 0,10 e Geibánorun AL = o8 
13187| 141717115 18,0 |B Tawzi--- e E 24277804 ont سس رس‎ 
44 514145 44,8: Orionis ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ass 44 5146|-4:0,18| 7 2۵ ۰ + ۵ 
6 3642,0372 3712 |e Canis majoris ۰۰۰۰۰۰۰ 6.8642,051+ 0,05 Corr. der Uhr. 
21 27,6| 7 22. 28,5|23 3154 le Geminorum med. ee 7 2228,82|2- 0,95) mn mm اس‎ 
28 27,3] 29 19/5|30 12,5 jæ Canis minoris ee 29 19,47|-- 0,17 * Autigae - 4 I7,"or 
32423) 33414134 41,5 |ß Geminorum- م۰۰‎ 38 41,40 | oar | Orionis . ۰ + 17, 04 
38 26,9|11 39 20,5 ۵ Leonis sessiun. lt هروه .وق‎ | aas Tauri. . . 4- 17, 16 
39554|  4047,1|4140/4 ۵ Virginis een p 4047/34 orısj® Orionis . . + 17, o8 
18 26,0|12 20 17,9|21 TI, |Jupiter «tnn 12 20 18,17|d- 4 æ Canis maj. -- 17, o7 
48 540| | 49455 Juno, fehr blafs «eesse. 49 45/72) + 015 a Geminorum} 17, 15 
2452,0| 55 1,0|8439:5|a Urfae minoris unt. Poll 55 1,00 a Canis min. + 16, 80 
14 18,618 15 11416 54|« Virginis 13 15 11,50 -+- #رووره‎ Geminorum -I- 16, 79 
D ا‎ E e e 4 ei 16, 74 
0|3020,6| o 3I 132/32. 6 | e ۳ ای‎ E 57 
: ae Se * d Du م6 .|17:07 32 ۵ اه ها‎ . + 16, 80 
30 51,1 81 43,3|81 4 Sonnenfleck 10 ees. 8143,30|- ong 7U eet. 4 17,402 
25 مر‎ Wolken. |84 48/51 Urfae minoris». >.» 54 39,49 
56 45,6| 1 57 0,4۲۷ ۵۱ [Venus «ee | 1 5738,01'-- oan Corr. der Uhr. 
> 29,5| 5 Wollken. ` je مین وتا‎ 5 S ege T dee ev و وب وس‎ mu 
35 48,31 6 364214187 37,5 le Canis majoris +... ..+- 6 36 42,42|-+ 0,05 were . ۰ T 16/52 
11 39 21,4 Q Leonis aneneen EE 39 21,40/+ ‚0,22 Greg? F 16, 68 
39 55,4) 40 47,541 40,4 |e Virginis- t> sss.. e| 24 47747| F ee E id Sé 
18 55,1112 19 50,220 43,7 Jupiter ee 12 19 50,87\+ 9,141 رها‎ n 
48 3,0| . ۰ 49 1,0149 5 Juno و‎ fehr blaís cm رن‎ re 49 0,54|- 915 و تاو‎ . kb 16,49 
2450,0| .55 2,5184 40,0 |æ Urlae minoris unt.. Doll 55 .1,00 
|14 19,4|13 15 11,8|16 5,7 |æ Virginis... 13 15 12,00|-- 0,09 
سر ۲۰ ات‎ TE رس‎ SS E AEE ERE سس‎ EHO e 
31 33 59,8|. 0 34513 ; 
3 E 84 9i stolas 47 ) Sonne DCS KKK | [o] 35 56,05 + 0,16 
35 10,5|26.. 3,6 |Sonnenfleck 218, ...... . 785 1950| + O16]. ` 
25 ues 54 44,0|84 46,0:|« Urfae minoris. ..... =. 54.44)00| ` 
2 2180| 312,1 (Venus eerste resen IR|2 21794|d- 021 


Das ófliche Ende der Axe war I, 3. Theile des Niveaus zu niedrig, 
und wurde berichtigt,  Uebrigens war alles recht, 


E — nee سے‎ 


۱ 


mit dem Mittagsfernrohre. UE 


Mer. Faden 
im Mittel. 


Geflirne. 


Corr. der Uhr. 


H H " "n " 2 ی نتسه سرت‎ 

81 |24' 7,4 | 4۳25 1,2/25/56,3la "Taurin nn 4025" at og3|e Tauri... . + 7 
1297| 5 2445| 4 اوه‎ Aurigae te n nn nn nl 5 24447 + 0,36 a Aurigae * « + 16, 4 

4 29,4 522,0) 6 هزور‎ Orionis en 521,93|d- 0,33 g Orionis . « -++ 15, 75 

91 ,15 د مس «'0,33 1 52:43 44 creen‏ —— 45,01% 52,4145 44 ۵ 44 

85 48,6 | 6 36 42,187 36212 Canis majoris een 6 3642,99|4- 0,33, Canis maj: + 15, 82 

21 285 | 7 22 30,9|23 32,5|x Geminorum med...... 7 22 29,98 + 0,34 a Geminorum 4- 15, 94 

28 28,3 29 20,3|30 13,4|æ Canis minoriss...« i 29 20,37|-- ع(ووره‎ Canis min. + 15, 71 
|82 43,4 83 42,3|34.42,4|£ Geminorum »» ........ 33 42,36 ۴ Geminorum + 15, 6 


Die Beobachtungen der Juno, vom 20. März bis 9. April, verdienen] ` ae ag TL 7r 180 
wegen der äufserften Lichtlchwäche des Planeten, die nicht die 9 3 E +15 89 
nicht die geringfte Fadenerleuchtung erlaubte, kein Vertrauen. Bis April 2. incl. 
Die Antritte an die Fäden wurden mehr vermuthet als wirklich ® =F 0,240 


beobachtet, n = 0,007 
EH Be i a Sorge. pia ES هو‎ zz 4d- o, 087 
39 47,0 40 30,3l41 sach Sonne». alle o Oe و‎ e o 39 34,64 + 0,33 ee 


I e 3771 O 8 30/0139 28,1 


25 14,0 54. 45,084. 58,54 Urfae minoris.. «+.» 54 49,00 - 
6 51|2 658, 7529|Venus ۰ Be IRJ 2 658,59 ۵,۵3 Aurigae ۰ + 15,469 
130,4'5 2449| 4 ۶ Aurigae EEE ER 5 24488|-- 0,36 g Orionis . ۰ إ4‎ I5, 35 
4 298 | 522,3. 61578 Orionis ef 522,304 0,53|P Tauri . . . + 15, 48 
13 20,4 14 19415 19,4 P Tauri. 14 19,40|+ علهوره‎ Orionis ۰۰ + 15, 63 
44 4 44 45 dëi Orionis ER cht sch هه‎ -44 52,70|+ 0,33|« Canis maj. + 15, 60 
35 48,7 | 6 36 43,437 384 Canis majoris... | 6 3643,19|+ 0,33] Geminorum- 15, 65 
2128,9| 7 22 8014123 32,5 « Geminorum med.....- | 7 22 30,264 0,347 Canis min. + 15, 53 
28 28,4 29 20,530 13,6 e Canis minoris: - ++- 29 20,54) 638۱8 Geminorum- 15, 51 
32 43,6 33 4216,34 42,6 Geminorum. en 83 42160 + 0,348 Leonis . . + 15, 34 
IO 24 23,5] Anonyma 81° ۰ IO 24 23,50 -+ 0,77 B Virginis . + 15, 16 
27 8,8 28 15,5 29 23/8138 Leonis minoris ۰ 28 15,65/+ 0,35|* . d- 15, 19 
44 35,0 Anonyma 78? 454 ۰ 44 35,00 + 0,66 e ei. +1 5,47 
47 3919| 484912149 59,447 Urlae majoris... --- 48 49,114 5 
54 8,7 55 6,9156 5,551 Leonis minoris دس‎ 55 6,70 + 3 
57 12,658 5,565 Leonis ee 57 12,60|+ 0,33 
.7 9,6|11 812,5| 9 16,4» Urfae majoris م۰۰‎ II 812,48|+ 0,35 
I6 16,4 17 83118 1,4|83 Leonie و‎ 17 8,40|d- 0,33 
1617,5| 17 9,618 2,4|feq. 83 Leonis.......:. 17 9,54|-- 33 
21 2,5 21 56,222 50,9188 Leonis ene 21 56,2۵۱ 0,33 
30 38,6 81 40,432 43,362 Urlae majoris- ۰ 31,40,41|d- 4 
38 28,2 39 21,8 ۵ 0 و0‎ rn wen 39 21,97|d- 0,33 
39 56,6 40 48,641 45,418 Virginis» «..* 00. 40 48:57 + 0,33 
51144 52 26,8153 40,267 Urfae majoris. ۰ 52 26,72|-+ 0,36 
18 2,9 |12 18 55,119 47,8|Jupiter en 12 18 54,97|4+ 0,33 
47 31,0148 22,5|Juno, äulserft blals-- +» - 47 30,33| + 0,33 
24 48:5 54 5315,04 34,0 |4 Urfae minoris unt. Poll 4 54 53,84 
14 20,1 |13 15 13,016 6,5lz Virginis» e 13 15 12,90|d- 83 


Corr. der Uhr. 


| 
Cl a ren } MER ER 0.43 13,22|d- 0,88 «Tauri . .. + 15,707 
Eee A (17,045 TUS MT |æ Aurigae . . -+ 15, 6 
25 12,5 54 49,0104 58,5|# Urfae minoris- - ------ 54 49,82 Oia pE ' dd 
24 8,3| 4 25 2,125 57r4ļæ "Haut, : 4 25 2,29 + 9,38 2 Tau Sé > m 
131,0) 5 2454| 4 Ij4|« Aurigae*-*-*:- nein 5 24551,+ 0,86 و‎ T er 
4 30,4 5 22,6 6 16,2 g Orionis +»: ++ seese 5 22,77 + 0,33 a Canis iu H xs = 
13 20,7 14 19,7|15 8 Tauri. «ier d otro EN 14 19,76 + 04 ; rom Lë T a 95 
44 53/4145 46,6 & Orionis MATERA و‎ ek 44 53,36 + 0,33 d Vir = ۰ i Pr Ca | 
35496 | 6 36 43,8|37 012 Canis majoris «+ ests» 6 36 43,76 |+ 9/33; 8 ۰ = A : 
710,3 ۱11 813,2| 9 17,0,» Urlae majoris ۰ II 813,14+ 035° (PE 7 
16 8 17 9,018 17883 Leonis ee 17 og - »وم لا‎ . + 144 


14 Beobachtungen 


nn nn nnd MEN 


April 1 8 1 5 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


I. | II. | TH. de iem im Mittel. Cox. 

n Di " " " 
2 |16/17,9 | r1U17/10,3 18^ 3,o|feq. 83 Leonis ei 11U 17^16,10|4- 0,33 
21 2,7| et 56922 5175|88 Leonis een -agi 5673۳8 

. 24 50,8 2 Draconis <... . 24 50/80 +- 0,48 
038,91  3140,9|32 43/5/62 Urfae majoris. -...-.]- . 8140,75 + 0/84 
-138 28,4 39 22,3 8 Leonis Nennen nen 39 22,321 0,38! 
وق‎ 5712 | 40492|41 416 8 Virginie: 40 49,044 0,83) 
51 14,6 52 27,3158 40,567 Urfae. majoris» «+++» 52 27,054 6 
17 35,6 |12 18 27,8| 19 20,2|Jupiter een 12-18:27,57;-- 9/88 
Juno war faft ganz unfichtbar. 


! 


1420,5|I3 1513,4|16 7,2|« Virginis: «e 13 15 noh. 0,33 
Nach der Beobachtung g Gemin. am 31. März, wurde das Mittags- 
fernrohr zufällig ein wenig erfchüttert; heute wurde es, bei guter 
Beíchaffenheit der Luft, geprüft. Es zeigte 4," 3 óftlich vom Zei- 
chen, und nachdem es umgelegt war r, 7 öftlich. Das ófiliche 
Ende der Axe war o, 6 Theile des Niveaus — 2^ zu niedrig, 
Hieraus folgen die augegebenen Correctionen, die mit den Beob- 
achtungen des Polarfterns aufs Genauefte übereinfimmen. Danu| Bis April zo incl. 


: 24 45,0 |12 54 54,0|84 30,5|& Urfae minoris unt. Pol.|ı2 54 53,35 


wurde alles berichtigt. m = — Glo 
3 |44 55,1 | © 45 4716/46 40,9] | Se. 
E j 5 471 / 
si Se 47 56,5148 SE Sonne: -... z — Ce Oo 46 52,17|— 0,08 
^ 146523] 47 446148 3718 Sonnenfleck 4 ۰ 47 44/60 — 8 
54 50,0 ۳ Urfae minoris م۰‎ 54 50,00 
15 28,3 | 2 16 21,۵۱2 16,4, Venus ۰ ‘ceres. TR. 2 16 21,86 Gol Corr der Uhr. ` 
SS 5 2459 je Aurigae «seen | 5.2 45,90 — 0,02], Aurigae. 5 + 13,89 | 
4| 1324] 5 2469| 4 30|« Aurigae............. 5 247,01|— aen Orionis . . + 13, 58 
| 4319 5 24,6 6 17,8 B OHONIS ۰ اه‎ ERE e 5 24,47|— 0 « Geminorum + 13, 95 
ER: 509,8 ! 7 22 323 23 34,8 a Geminorum med. و‎ «d 7 22 32,28 ix 0,05 a Canis man. <j- I3, 50 
28 30,8 | 29 22,9|30 16,0la Canis minoris --- ---- 29 22,93|— 0,081® as +13, 2 
32 45/4 | 33446344466 Geminorum: ++... ++. 33 سس و445‎ 0,06 89 
| 4017 |10 44370] Anonyma 78° A. -|10 4436,99|-- oaaf کت‎ ۰ +19, 55 
| |4747| 4851/456 1,6147 Urlae majoris ۰۰۰۰ 48 51,17|— ۴و‎ 18 33 
| 54112| 55 90,56 7,6151 Leonis minoris...... 55 894— 0,06| .8" 39' . -+ 13,064 
| 57 1415|58 7,865 Leonie 57 14,70|— 0,09 
II ۵ 13,6 9 19,4|» Urfae majoris ۰۰۰۰۰۰۰۰11 8 14,10 0,05 
16 18,4 17 10618 3,7183 Leonis ۰۰ .. 17 10,60|— 0,09 


16 19,6 17 11,618 4,4|leq. 83 Leonis........: 17 11,57|— 0,09 
21 44|  2150,5/22 53,4|88 Leonis م۲‎ 21 58,46|— 0,07 
30 40,8 81 42,5132 4574162 Urfae majoris: ++: ++. 31 42,55|— 0,05 
38 30/3 | 39244 ۵ Leonie... en 89 24,32|— 7 
39 58,6 | 40 50,5|41 43,6|8 Virginis--.-..- 40 50,60|— 0,09 
51 16,6 52 28,753 42,5|67 Urlae majoris: ۰ 52 28,85|— 0,03 
I6 41,9 |I2 17 34,0|18 26,8|Jupiter ۰۰۰۰۰۰۰ I2 17 33,94,— 0,09 
4417/5 | 45 85 / [V2 Sterne 117 ۰ I 45 8,98,.— 0,09 
45 12,5146 Gë Decl, — 2° 23'---. 45 13:08 — 0,091. 
Der vorgehende Stern ftand etwa 2^ füdlicher als der folgende; einer 
von beiden it Juno. Beide eríchienen äußerft lichtfchwach, und 
vollkommen gleich. 
24 49,0 54 5715|84 35,0|2 Urfae minoris unt, Poll |. 54 57,35 
1422,4|13 15 16,316 8,9|a Virginis: .... “|13 15 Med 0,10 
Das Infirument zeigte 1," 7 Weflich vom. Zeichen, war übrigens 
aber vollkommen berichtigt. i 
EE 


D 


mit dem ۵ 
Ap ml igir m 


Fäden im Fernrohre. 


T. | | TIT. 


Mer. Faden 


Geflirne. im Mittel, 


- Corr. 


"Ww PUR WELL E 
s 2 ango BE $65 ۵ Leonis ۰.۰ + 16,40 
52 25,79l— 0,03 B Virginis . + 16, 38 
“112 20 9,65 له ۴ سب‎ 16, 52 
54 51,00 12 12 . 16,443 
13 15 12,06 |— 0,10 


lr. E ıı le Leonis 

89'55,8| 40 47,6|41'40,8|g Virginis 

51 4 52 25,8153 39,467 Urlae majoris: .- -- D 
19 13,4 |12 20 9,821 6/420 C 


Wolk, 


54 52,5 aee « Urfae minoris unt. Pol. 
ا‎ [Ta 15 12,016 


5j8|« Virginis 


al wal 
A I7 
1 30,6 
4297 
5 20,3 
35 49,3 i 
21.28,6 


y ken. 
— 8 


— 9/02|; Aurigae 
— 06۲۵| Orionis . 
0/0418 Tauri 7 4-15, 4 
0,11 laz Canis maj. + 15, 78 
9,05 2 Geminorum - 16, 28 


Corr. der Uhr. 


. + 15,82 
. + 15, 76 


5 2449 Brach, aan eh n و مهو‎ 
5 22,2| 6 15,7 e Orionis ee e ove FT eo 
14 19,2 15 19,4 8 lTauri:**«. n 0% V 
6 36 43,3137 38,34 Canis majoris 
7 2229,9|23 32,21 Geminorum 
28 28,5 29 20,5130 I3,9|a Canis minoris 29 20,68|— 0,0814 Canis min. + 15, 68 
32 43,8 33 4215 34 42,7\e Geminorum 33 42,50) — 9,061 Geminorum +- 15, 88 
Das M ge Ree ید‎ fich vollkommen berichtigt, ' Le teonte . . a} 15, 29 
57 22 « Leonis OOS OOD 9 58 15,56 — 0,08: B n + 15, 53 
3252 |10 4 SR 5105 20 Sextantis - 4 17,40 — م1‎ Virginis . + 15, 48 


6 30;0|s Cephei unt. Pol. ..... ۳ 
۳ 1$ Ga 2 ojo ات‎ 81? 26! ۱ 7 56,86 0,18 a . 15, 1 


6 36 43,32] — 
7 2229,88|— 


16 4,90|-- 0,33 


C 571 


8" 18 


24 22,944 0,33] ` 
28 15,85 ee? 0,04 
44 34,50 F 6,23 
48 49,28|— 3 
55 6,97|— 6 
56 49,85, — 0,09 
57 12,85|— ووره‎ 
8 12,04|— 5 
15 53,65|- 0,09 
17 0,40|— 0,09 
17 9,60,— 0,09 
21 56,56|— 0,07 
31 40,47 |— 5 
89 22,17|— 7 
40 48,67|— 0,09 
52 26,89|— 3 
20 I0,38|— 6 
32 0,46 8 
32 16,61|— 0,08 
97 40,97 |— 9 
41 59,05|— 0,09 
45 9,7۵۳ 9,09 


12 54 5485| 
55 4479| — 8 
59 3674|— 9,18 
13 15 13,17|— 0 


|) Sonne RER RER DER +] 1 84543|— ‚0,08 


8 28,60|— 0,08 
4 25 2,86|— 7 
6 36 34,25 — 1 
7 22 31,08|— 0,05 


e 


81° aal 


18 36,4 24 0 16,0) 


28 15.8129 23,8/38 Leonis minoris 
44 5 Anonyma 78? 45! 
48 49449 59,6|47. Urfae majoris 
55 6,9156 Siet Leonis minoris 
56 50,0|47 42,6 Anonyma 2? 53° 
57 13,0|58 5,6165 Leonis 

8 12,8 9 16,5|» Urfae majoris 
15 53:7 82 Leonis 
17 4 83 

18 2,564, 83 Leonis 


. 2I 56,5 22 51,5)88 Leonis 


43,462 Urfae majoris 
39 22,0 ۵ Leonis 
40 48,6|41 ۱ id Virginis 


27 1 


47 40,0 
54 9,3 


710,3 
15 15 


16 17,6 
21 2,6 
30 6 
38 28,4 
39 59,6 


67 Urlae majoris 
2010,3|21 7,4120 Comae 
32 0,4132 544127 -Virginis 


——— 


Calhögeie unt. Pol, 


51 14,6 
19 14,4 
31 4 


52 26,۵65 40,5! 


82 16,6133 5۶ 
37 41,2,89 1577 |" 


41 59,542 51,5|Juno و‎ àufserft blals ۰ 

45 9,8|46 2,5|Anonyma rım 2° ۰ 

Diefe Beobachtung zeigt, dafs das erfte dcs am 4. April beobachte- 
ten Sternchen, Juno war. 


Urfae min.) unter 
Calfiopeae ¢ dem 

) Pole. 
Virginis 


828,7| 9 22,0. Sonnenfleck Ai S. +++» 


Tauri. 
Canis majoris 
Geminorum 


24 45,0 (12 54. 564 23/00 

55 44,657 4۲ 
58 6,5 59 36۸6۱6۲ 5,6|9 
I4 20,3 |13 15 6 6,8|a 


6 49,0 
8 57,6 
7 36,0 
p 8,8 


i 7408| 8340 
9 59,5] 10 43,5. 


4 25 2,825 57,914 
6 36 44,3137 39,2۵ 


21 29:5 | 7 22 31,2123 33,6|a 


9 


16 Beobachtungen 


۸ pril i'ga5 


Fäden im Fernrohre, " Mer. Faden 
Tag. L | IL. ` em. Geltirne, ih Mittel, Corr. 
= | 3 " " = Corr. der Uhr, 
و‎ |28/29,4 | 7V2921,8]30'14,7)a Canis minoris- wur... 7U29'2167|— 008), Tauri . . + 14,82 
32 4 33 43,634 43,8j& Demno: 33 48/60|— 0;06 a Canis mai + 14, 8 
Das Inftrument zeigte fich vollkommen berichtigt, — EiSéminoru4- : , 83 
19 15,6 |12 20 116۱2۲ 8,6|20 Coronae rennen; I2. 20 LI,61|— 0:۵6 Canis min + 4 86 
151 844 32 1,3132 55,527 Virginiss «eee 32 tj43|— 0085 Geminorum + 14; 76 
3I 24,6 32 17,6133 61 2 32 17,63|— 0,08|, Virginis , +14 49 
be 56! 3741939 16,60 Calliopeae unt. Pol. «.|  374t91|— 019 u کت پر‎ 
40250| 4I 16,5142 Q5 Juno ee 41 16,70|— 0,09 Z 47 ae 14,77 
24 48,0 1 54 56,084 32,0 Urfae minor.) unter I 54 55,51 
| 5545,5 57 14,3] Calliopeae } dem |.. 5545691 — 0,18 
58 7,6| 5937,6 61 6,419 = Pole 59 37,71|— 8 
I4 21,3 |13 |z6 7,8|l« Virginis «nnnm 13 15 I4,10|— 0,10 
|o 4 5015,84 58,0| Urlae minoris en O 24 50,45 
10 [10 28,6 | I II 20,9|12 14,6 di CER 
CIO PEE Free ) Sonne Te EE eee] 1 12 25,98) 0,08 
II 47 11 57,4|12 51,2|Sonnenlleck 5^ S. ere e II 57,47 ,— 0,08 
48 4519 | 2 49 49/7/50 35,8| Venus مه‎ 11, 2 49409 o02 
24 9,8 A 5 2925 55,8|x Tauri Se Se CR RRE e e 4 25 9,86 — 0,07 Corr. der Uhr. | 
5 2468|4 26|» Aurigae «eene 5 246,81|— وورن‎ | mm 
431,5 524,3 6 17,6 g دی رال‎ GA Ua e e 5 24,17 0,10 a Tauri e.c 13,481 | 
I3 22;1 14 21,115 21,118 Taurin ren. 14 21,I0|— 0,04 e Aurigae . +13, 981 
44 4 44 54,6145 Ate Orionis ***-**- re... 44 5473|— 9,08 £ Crionis SI ZK 
21 30,8 | 7 22 32,123 3451# Geminorum- ++»... en 7 2232,12: — 0,058 Tauri . * I4 02 
29 22,6130. 15,8|a Canis minoris een 29 22,65,— 0,08 « Orionis uk 18, 87 
32 45,3 33 4414184 44/608 Geminorum- een | 83 44,43 — 0,06|* Geminorum 4 14, oo 
10 28 17,629 25,5138 Leonis minoris -- ++» ‚Io 28 17,62 — ۸ « Canis mm. +13, 68 || 
49 10,5 44 36,8) EE Anonyma 789 0 +++» | 44 36,79 + 0,23 ۵ Geminorum +13, 91 
47419 48 51,850 1,5|47 Urlae majoris sss». | 4985r17|— 0,93 & Leonis ut 13, 43 
54 10,9 55 9,2156 7,6|51 Leonis minoris ..... 55 8,90|— 0,06 g Virginis . +13, a7 
56 51,7157 44,8| Anonyma 2° 58’ +++... 56 51,80|— 0;09|* > . لد‎ 13, 50 
57 149158 719165 Leonis en 57 14,95 0,09 «Aquilae. . +13, 17- 
7 12,2 |11 9.18,5l» Urfae majoris <... ۰/11 6 14۵1| o05| ماو‎ . + 13,1 
15 3,6 1555,811649,0|82 Leonis ee 15 55,/84|— 0,09 
16 18,5 18 361853 — e e 17 10,60|— 0,09 
17 11,6 feq. 83 Leonie en 17 11,60|— 0,09 
21 46 21 58,422 53,3188 Leonis: «s 21 58,46|— 0,07 
24 52,9 2 Draconian irse: 24 52,90|-+ 0,09 
30 49,4 31 42,4 32 45,462 Urfae majoris. -.-... 31 42,38l— 0,05 
38 30,4 39 24,2 e Leonis «49 «e ee 39 24,27|— 0,07 
39 58,8 40 50,6141 43,8|g Virginis... 49 50,77|— 0,09 
51 16,6 52 28,6153 42,5167 Urlae majoris. ۰ 52 28,82|— 0,03 
19 16,4 12 20 12,41 21 9,4120 Comae ee I2 20 I I,41l— 0,06 
31 94| 32 2,432 55/8 27 Virginis- ee rennen. 32 2,23 | 0,08 
31 25,6 | 32 18,5133 واهر12‎ — een 32 18,53 سس‎ 8 
36 6,4| 37 43,0139 17,44 Calliopeae ۱ unter 87 42,81 — 0,19 
42 10,2 45 28,0|1 v | 43 49,94 — 0,19 
43 4712 47 592" و‎ dem 54 27:39|— ودره‎ 
24 51,0 54 56,0'84 35,0,« Urfae min. 54 57,51 
.| Nebel. |57 15,1|# Calfiopeae Pole 55 46,68|— 918 
58 85| 59389161. 7,83 j ' |..5988,74|— o8 
I4 22,8 E 15 15/1۱16 8,8|« ki ا‎ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰1 I5r5r9j— 0۵ 
O 39,1 |19 41 31,7/42 25,۵۵ TEE E I I 63I— 90 z 
: ee ee EEE Bas An ya eh 


m = — 0,4040 


II 
n = + o, 29 


| | | 
14 98| I 15 2,0115 55,9: VIE i 
16 19,1 17 11,6 18 $2. Sonne cU APEX I 16 6,98| — 0,04 


mit dem Mittagsfernrohre. 17 


سسس س ا EC m i mare‏ ۳05۳/07/0 ۷/۳۳70 لط سس هش تخس شش یت 


April 1397175. 


Fäden im Ferhrohre. Mer. Faden 


LI gm qm. pene. im Mitel | ۳ 
Ae ES. " , " "o 
11] 5 U ORG Sonnenfleck ۰ ۰| 1U15/29,03,— 0,041 Corr. der Uhr. 
‚18312 5 2 47,5 4 3,6\& Aurigae TATE ور ویک‎ 5 kennst 24 la 01 ۳ 

4 2 5 250 6 184 g Orionis ee + 5 ies e b, 04° Aurigae . -F 5 
13 22,8 14 22,0 15 22,2 e Br "rn n n LEN LU REI 14 22,00 — 0,0 i ez T 24 de 

E 44 55i44548/8| Orionis ۰۰۰۰۰ "mer اتا‎ ur... 3 
35 51,9 | 6 : 37 41,1|z Canis majoris - ..... 6 een - o5 ^ Orionis (e. +13, 08 


Das Infirument zeigte 1,4. 5 ófilich vom Zeichen, war aber übri-^ Canis maj. + 12, 97 
gens richtig. a Geminorum + 13, 15 


2131,5| 7 22 30,00 23 35/3|« Geminorum. . «۰... 22 22,921— o,02/^ Canis min. -+ 12, 88 
28 Sté ' 20 23,5 3016,44 Canis minoris مس‎ 3 29 kn ba ۵ Geminorum + 12, 84 
32 46/5 | .3345494455|e Geminorum ۰۰ 33 4546 — oae Leonis ۰۰ +12, 83 
27 11,9 |IO 28 et? 29 26,4138 Leonis perd u. IO 28 اج‎ ojo2 |f Virginis . = a] M 
40 11,2 44 37, Anonyma 78? ۰ 4 ` 1 سنا‎ E ud d 
147 43,0 | 4852,4150% 2,5147 Urfae majoris: se... "i WM ij 0,01 7U 53' - + 12,792 
54 12,0 55 9,8156 8,7151 Leonis minoris ..... 55 9,84|— 8 
56 52,6157 45j4| Anonyma 2? 534 «ee 56 52,55|— 0,04 
5715,5/598 8,6165 Leonis م۰‎ 57 15,60|— oyo4| 
712,911 815,71 9 19,5|» Urfae majoris م۰۰‎ II 815,67|— 0,02 
15 4r4 15 598 16 49,5 io "EE 15 56,50|— 0,04 
TIPO 2:۰ 83 ۱ Fr دم‎ 17 11,30|— 0,0 
16 20,4 5 118° 5,4|leg. 83 Leonie, -....... gy Së M Rey 
21 5,6 21 59,4|22 54,2|88 Leonis ۰۰۰۰۰۰ 21 59,43|— 0,03 
e 24 53,8 SODITBbÓDIS. و‎ rn 24 53,80 4- 0,04 
30 41,6 31 42/4132 45,8162 Urfae maioris, «+... 31 48,25|— 0,02 
38 31,0 39 7 S Leopi 4... ee 89 24,82|— ومره‎ 
3959,5| 40 51/741 44/6 Virginis.. -sesse esee 40 51,64 — 0,04 
51 17,4 52 29,6153 43,067 Urlae majoris- +++» +» 52 29,59 — 0,01 
19 17,4 ۱12 20 13,421 10,320 Comat... I2 20 13,38, — 0,03 
31 10,0 32 3,0132 57,3|27 "Virginis EL a T T 32 3,13|— 0,03 
31 26,۵ | | 32 19,5133 36 e E er? 32 19,40|— 0,03 
36 70| 37 9 Pes n Caffiopeae ۱ unter 37 43/54 — se, 
42 1 45 26,611 v 53 50,64— 0 
43 48,2 447 6,62 v i1 45 iov سب‎ 0,08 
24 47,5 54 57,0184 34,5|« Urfae min. 54 56,51|- 
55 4717|57 15,8|e Calliopeae Pole 55 47,54 — 0,08 
58 94| 59394161 8,3) = 3 59 39/34|— 8 
| |14 28,0 |13 15157116 9,4۱۸ ۵ -- +.. etn I3 15 15/73|— 5 
29 340 |16 30 59,5:32 22,0|Komet, unt. Pol. مس‎ 16 30 58,96|— 0,08 


Der Komet ertrug fo wenig Fadenbeleuchtung, dals jeder Faden wohl ۱ ۱ 
2 bis 3" unficher beobachtet feyn kann. 


| o 54 52,0 85 20l«. Urfae minoris........ | o 54 53,30] 


— 


‘Corr. der Uhr. 


) Sonne A I 19 7 — o 04| Tauri ... -++ 12,37 
æ Aurigae .. +12, 37 


12 |17 50,1 | 1 18 42,6119 36,6 
20 ۵ 20 52,6|21 46,5 


18 9,7 19 2,4|19.56)3 Sonnenfleck oi S. ...... I9 2,50|— OjO4la Orionis . . + 12, 17 
58 27,2 | 2 59 21,9/60 17,2| Venus peces I R.| 2 59 21,79|— 6۵3۱6 Tauri . . . + 12, 32 
24 1۲,2 | 4 25 52/25 0,2 Toun: | 4 25 5,23|— 0,0314 Orionis . . +12, 16 
1 33,8 | 5 2 48,5 4 41|s Aurigae nnn nn 5. 248,88|— 6۵1 | Canis maj. -- 12, 15 
4334| — 5254| 619,28 Orionis -- «e 5 25/70) Ode Geminorum + 12, 46 
I3 23,5 14 22,8 15 22,7|g Tauris- ++...» ANE Sande 5 14 22,66 سس‎ 0/۵6 g Canis min. + 12, 02 
44 1 44 56,3145 49,6» Orionis ۰۰۰۰۰۰۰ nenn: 44 56,37) 9/04 g Geminorum + 12, 06 
35 Sag! s 36 46,7137 Ate Canis T€ . ée un. Sas 46179 — 0,05 Aquilae . + 11, 91 
= au wi ; Nivea ollimation wa- Pe A = 
2 * Segen Band genau wie geltern uun | 90 ان‎ pre 
21 32,3 | 7 2233,5123 360|« Geminorum: +++ ++. ۶ 22 8,58 0,00 
20 32,2 | 2924,1130 17,2|a Canis minoris: +++ +- 29 2420| . 0,00 


32 1 33 462134 46,2|g Geminorum- و‎ 33 46,16 0,00 


Beobachtungen 


il 1 8 1 5. 


۱ Mer. Eden 


Apr 


Fäden im Fernrohre, 


` E | 11. | II. im Mittel, 
1 DA " * à - ] 
I2 yı |12754/56,0/84/32,0|« Urfae minoris unt, Pol.|12754455,62 n | Bis April 14. incl. 
404074 19 41 33/042 26,44 Aguilae een |19 41 3297| > 0,00 m und n — o. 
25 22,0 | © 54 5710 a Urfae munorts, sel o 54 57187 | 


13 228۳۳4 | I 2223,812817,5 V Sonne ...:iiliilll 428, 
23 41,2 | 47257 } a. LOIS. OT. 
21 46,4 22 38,9123 32,5|Sonnenfleck. ro S. ۰ 22 38,96| . 0,00 
8 413,61 5 9j4|Venus م۰۰۰۰‎ IR.|3 413,68 9,00 
2411,38 | 4 25 58126. Ge Tauris. «nn n nnn 4:25: 5,06; 0,00 
1346| 5 248,8, 4 4,6|a Aurigae «enn n nn 5. 2:49,91 0,00 
5 26,4 6 19,6 B Orionis EA STAA te. 5 26,29 
| 13245| 1423416 ۵|هرو2‎ Toun: 14 23:43 
40 12,4 |10 44 38,8| -=~ .. | Anonyma 78?.45' «----- 44398,0q4| 000 
47 443 | 48 5314|59 3,6147 Urlae majoris....... 48 53:37, 0700| 
| 54 3 55 10,950. 9,7|51 Leonis. minoris» «sa» 5510,97| 10,00 
| 56 5315157 46,6|Anonyma 2° 534 ees 5653,60| 0,00 
57 16,658 9,8165 Leonis ۰۰۰۰ es 57 16,75| 0,00 
7 14,1 Ir 816,9) 920,51» Urlae majoris»... ..۰۰|11 816,81] 0,00 
| 15 4 15 5714|16 50,5|82 Leonis- ۰ 15 5747| ۰ 0,00 
| 16 20,4 18 55 83 SE e 1% 12,50 0,00 
| I7 4 feq. 83 Leonis ........ ‘17 13,40| 0,00 
1 ler 65| 22 0,4122 55,4188 Leonis e 22 0,46| 0,00 
24 55,5 2 Draconis... <a: une 24 55,50 0,00 
30 42,6 81 44,432 4715|62 Urfae majoris ...... 314448| ۰ 0,00 
| 38 32,3 39 26,4 D Leonis ien EE EC Sa 39 26,32 0,00 i 
E [0 09] we ۱ 4052,87| 9,00 
۱ 51 18,7 52 31,058 444 67 Urfae 120218 rer: 52 39,95 0,00 
| 12 5380 Anonyma .75° 55 unter 12 5838,00 0,00 
j 11 17,0 66? .48'» dem II17,00| 0,00 
3 15 15,0 79°. 2 Pole. | 15 15,00| 9,00 
19 18,5 20 14,425 11,520 Comae -....-...... 2014,48| 0,00 
31 11,6 | 32 453250,9,27 Virginis e 82 4,50| 000 
3127,5 32 20,433 44۵ EDS 32 20,46 0,00 
36 Bal 3745039 19,54 Calliopeae ۱ . 374471| 0100 
| [42119 4529,5|I v | 43 5154| 0,00 
43 49,8 Mi 2 v - | dem | 452964] 0100 
24 47,0 | 5456/00/84 33,0,« Urfae min. 54 55,51 
| ` | 55486/57 16,8|» Cafliopeae | Pole. 5548,49| 0,00 
| 158102] 5949701 9,30 —— رز‎ 5940,37| 0,00 
14 24,3 |13 15 17,316 ع|11,2‎ Virginis: - «eee 13 1517,30| ۰ ۵ 
| 25 20,۵ | ۵ 5456,0/85 5,5le Urlae minoris: s.s... | ۰ 54 56,99 
14 | 1 6 51726 nn... Corr. der Uhr. 
27 22,4 28 15,329 4 ! PNIS UU سک‎ — DN a Canis min. + 112 
.8 9 69|10 2,4 Venus jets ی‎ IR|3 9 676| ۰ 0 e Geminorum + 1o, 98 
26 88,0 | 7 2925030 28,2۱۵ Canis minoris .. ...... 7 2925,07| 0,00 U2 بیس‎ 
32 48,2 | | 83 47,234 47,3[8 Geminorum. .. ....... 3347,23) o0) 7 32 ۰ + 5 


Das Infirument zeigte 4," 35 Gläich vom Zeichen. Die Collimation 

war recht. Das öflliche Ende der Axe war fehr-wenig zu niedrig; 

u ich fchàtzte diefes auf o, 2 Theile des Niveaus — 0,46. Dann 
3 wurde die Axe aufs Genauefte horizontal gefellt. 


16 bs 55:3 |. 6 36 49,237 44r4|æ Canis majoris ...... «| 6 3649,32|— o05| Bis April 18 incl. 
21 35/0 7 22 36,6 23 38/7 e Geminorum :......... 7 22 36,52 aae SIE mz. 0,079 
28 347 29 26,8 30 20,0: Canis minoris و‎ ara o oT ollie 29 26,87 TN 0,09 n zz 0, I12 
32 49,9 33 49,9 34 49,08 Geminorum Lë AE | 33 48,96 متا‎ 09,14 t 


4 e 


mit dem Mittagsfernrohre. 19 


nn in nn nn nn nme anne —À— ÀMÀ— nn À 


Fäden im Fernröhre. 
n | II. | IT. 


—— — 


Mer. Faden 


۳ ۰ Orr, 
ım Mittel. 


Geftirne. 


Corr. der Uhr. — 


" " " " CS r ` s 
| 16 bonu: vem MI Mond .:-2::..I d 7 4012,84 — 012|% Canis maj. -l-9,"58 
d 124480 |12 5458,0,8438,0|» Urfae.minor.] unter i12 5458,18 « Geminorum رود‎ zu 
55 51/3 57 19,6]. Caffiopeae + dem 55 51,24|+ o,07 | Canis min. La 38 
58 12,8۱  5943,46112,49 — j- Pole 59 43,38 + 0,07 |8 Geminorum +9, 36 


14. 26,6 13 15 19,3 6 13,2|« Virginis erso. eses **[13. 15 19,40 — 0,06l« Virginis . . +9, 19 
TI  — ا‎ Une on 
17 | 1 52 524 ei 8,1 & Auges een ee 5 2 52:34— 0,19 a s A 9,742 
4 36, 5 29,2 22,5|g € EMINUS cun fu esesuk 529,13|— 0,06 orr der Ir. 
44 715| 4459,9|Walk. | سس‎ oiie enr 2] 4459)89|— og Meier 7. 4 B51 
| 35 56,2 | 6 36 50,3|37 45,4|æ Canis majoris ۰ 6 36 50,32|— 0,05 ERST ge 2 d 
2136,01 7 22 37,5123 46,1۱2 Geminorum e 7 22 37:52] — 015, __ "" x d ba 
; 2927:8130 20,7|æ Canis minoris- «+++... 29 27,70|— 0199|, Canis maj. + 8 6 
32 50,9 33 50,1|34 5o,o]g Geminorum ees ۰۰ 33 50/00|—. Ort 4L Gem Ho nie 8 = 
42158 | 8 43 1370144. 115,0 Mond و‎ IR. 8 4312,94|— ona Canis min. + 8, 53 
40 3,6 |11 40 55,7441 48,6۱۵ Virginis» -serr sss... 11 40 .55,67|— Gëlle Geminorum +8, 30 
57355]  5911,6,6049,8]g Calliopeae ۱ E 59 11,731 0,10 Virginis e1 9, Ap 
| 12 541,0 Anon. 75° 55' gem |12 54u00| 36 „ah B, I9 
| 9 60| ` rt 20,6 66° 48'| Pole 11 20,36|4- 0,18 e te MEA 
| 15180 LT 0 1518,004- o49| 7 46'- + 8,"49 
I9 21,8 20 17,5|21 14,6|20 Comae EEN 20.17,65,— 0,12 2 
| 81143| 32 7,4133 W6|27 Virginis- ۰۰۰۰۰۰۰ ۶ 82 7,46 — 0 
| 31 30,8;|. .32 28/7/33 6۶ Er TUS . 82 23,78|— ودره‎ 
| . ]a6108|  3738043823,44 Cafliopeae Y nter 37 38,414 0,09 
| J42 4 A8 3310| I v | 43554 007| 
DM 143524 47 2 v Jam 45 327414 0,07 
| 24470 | 5458/084340|« AR min. | 54 ECH 5 e. SE 
/ | 55518157 20,4'& Calliopeae 55 51,89, T D 3 
5813,6| 59 48,8|61 12,6|9 J Pole 59 43,84|-- 0,07 Corr: der Um. 
14 27,5 I3 15 20,4|16.14,2]a Virginie, 13 1520,40|— 9۵6۱ Aurigae . ۰ 4- 7,"52 
` |2527,0! O 55 4,5| Wolk. |a Urlae minoris ------- o 55 3,91— pOrionis .. 4-7; 62 
| 19 ۲ ; d & .. +71 60 
| 6 2,4| 1 4o I سیسات‎ 
۱ ۱ de a d ات‎ e} Sonne هه همه و۱۵۰‎ 8 1 2 0,88 — 0,10 5U 18‘. + 7,58 
Tu 1386| 5 2534| 4 9,2 Aurigae ----- onen 5 25331|— ودره‎ 
| ix 437,8 530,0 6 23/7!8 Onomsc ve. 5 30,201— 0,06 c der De 
I |44 8j4| | 45 ۹/8/45 »هی‎ —— c n 6 ۰ 45 0,90|— 0/09|» Canis maj. . + 7,80 
as Ínfirument zeigte 4," 50 öftlich vom Zeichen. Das öfliche Ende|; Geminorum 4-8, 4 
der Axe war o, 5 Theile zu hoch und wurde berichtigt. ' |« Canis min. . +7, 57 
3556,8] 6 36 512137 46,2|« Canis majoris ۰۰۰۰۰۰۰۰ 6 3651,06. — 0,05:@Geminorum +7, 61 
7 22 38,0/23 404۵ Geminorum ee nennt 7 22 37,95|— 6 و تا‎ 6 . + 7,"78 
| 28 3644 29 28,6 30 21,8|« Canis Minoris. «+++ +++ 29 28,64 — 0,09 ` Gë ۱ 
| 32 51,4 33 60,884 50,8lg Geminorum..:...+... 33 50,66!— o,14| Bis April 24 incl. 
| 43 189,0 | 9 44 13,8|45 10,8 Mond zi... ss. IRI 9 44 13,88|— Git m = — 0,042 
"Ee EE ح مس سیم سح رس و هس‎ E ۱ :بت‎ m DI CE 
20| Das Infirument wurde etwas weßtlicher gerichtet. Border Uk 
37 5074 | 5 38 49,1|39 45/3| Venus en IR.) 3 38 48,95|— 0/07 |J 
1498|-5 2553| 4 ۲1,1۸ Aurigae....+..:.i.. 5 2955/531|— 2۵ Aurigae (dr 5/42 
4 40,0 532,4| 625,6|g Orionis - «e 5 32,37|— 0,03 p Orionis . zk مه رو‎ 
1429415 29,6 e Tanri «urn. E 14 29,46 سب‎ 0,08 @ Tauri ... + 5: 57 
44 11,0 45 45 56,2 a Orionis € WR oco ita Ioas eh 45 3,20|— 0,05 ^ Orionis tt -+ 5,24 
35 594| 6 36 5314|37 26,41 Canis majoris +» +++ +++ 6 3653,42|— 0,02 & Canis maj... + 5, 38 
21 39,1 | 7 22 40,4|23 43,0| Geminorum - ۰ 7.22 40,48|— 0,09 « Geminorum +5, 51 
28 38,6 29 31,2130 24,2|» Canis minoris: ۰ 29 31,94|— ۵,۵۱۶ Canis min. + 5, 0 
32 53,9 33 52,6134 53,2|8 Geminorum: en 33 52,90|— 8 Geminorum +5, 29 
Das nfirument zeigte, bei ruhiger Luft etwas óftlich vom Zeichen. ja Aquilae .. +4 94 
12 55 5,0184 Als Urfae minoris unt. Pol.|ı2 55 4/45 تاج‎ Aë F Baas 


2i 


1 
| 


20 Beobachtungen 


April 1393415. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


Geftirne. 


Tag. 1 | IL iu. im Mittel, Corr. 
" " „| — | H 
20 4047,5 MMC up Aquilae "rts t n 19U41/46,23|— 9,05 
23 1 59 36,8 03183 ( Sonne "eet | | | g c 12 0 42,35 — 0,06 Corr. Gi U 
0542| 2 1480| 242,3 æ Virginis .. + 1,82 
12 55 5,0184 39,0 Urfae minoris unt. ۲۵۱,۱۲2 55 4,09 "Bout... 1 2,093 
14 33,4 | ‚13 15 265۱16 20,3ja Virginie |n 15 - س ی‎ 663 ` et = 
6 17,2 ۱14 712,61 8 8,9la Bootis eene 14 712,58'— 0,07 13 41" . + 1,95 
20 2 2r 7,422 2,6|Mond ۰ TER; 21 7,43: 0,08 
o 3610,37 3,9 Mercur... tii o7 Î o 36 10,79 — 0,04 
25345 55 7,5 & Urfae ۰ 55 8,91, 
2 , Corr. der Uhr, 
241 2286 2 3219| 416,4 ) AR Ld. eg ne 2 ]و42۶6‎ 0,06 e ی‎ 
4396 5335| 7 faut -- 1,94 
8 40,1 4 33,6| 5 28,3|Sonnenfleck I’ ۰ 4 33,69|— 0,06 d Aurigae ... - I, 58 
58 -17 | 3 58 5714159 54,6 Venus en IR. 3 5857,58(— 0,07), Orionis . +1, 60 
24 21,6.| 4 2515,5|26 1o,7|« ۰ Seu 4 25 1 5,62 سب‎ 0,06 3 pt fec 
1446| 5 Wolk; | 4 14,9|& Aurigaer و‎ 5 259/1l— 0,12 54 . + r,"71 
44 14,4 45 6,9 46 6 Orionis ece 45 6,80|— 0,05 
Das Inftrument war 6" ófihch vom Zeichen und wurde berichtigt. 
Das Niveau war recht, und die Collimation auch. Allein wenn 
ich die Axe umlegte, war die Lufiblafe des Niveaus I, 225 Theile 
der Scale öftlicher als in der vorigen Lage. Bis April 28. incl. 
m = -- 1 
25 146 6,4 | 0 46 58,6147 5 51,8|Mexcur a و‎ SU | o 46 58,64l— 9/004. mn = — o, 7 
[25350| 55 12,0|t 5 ek Urfae minoris........ | . 55 1150| 
26 |10 0,8| 2 1054/6|11 49,1! Corr. der Uhr. 
> = ES 14 06 Ly Sonne eens 2 I2 داوعره‎ ojo و‎ ` : Es d 
IO 2 11 38,612 33,5 Sonnenfleck of ۰ rr 28,861 o,ro! ecu esr > 
pei 9 rio u a TE IR|4 9 775+ ۵۱2۵/۵ وزووزد0‎ .. —o, 
25 17,626 12,6\@ Tauri... else ` 25 17,60|d- geil H SS 32 
1464| 5 3 05 4 166a Aurigae««sss n n 5 8 o/74|4- o8, S Canis maj. et i 2 
537,6 6 31,6] Orionis s.s.. CERERE 537,89 + 9/121; Canis mibar E 4o. 
44 16,3 45, 8,8146 ۶ هه هم ما‎ EE ii 45 Soot out ان مساق‎ Sei 
36 44| 6 36 58,8137 53,6|« Canis majoris ++... -| 6 36 59,62|4- 7 Beie E 9 
4 14 رمع‎ e E 7 99 3630F otila Virginis . , — o, 77 
32 59,0 |_ 33 58,0134 58,2] Geminorum- AA 33 58,06] + 0,10 & Bootis . . , سس و‎ 6E er 


Das Niveau war o, 76 Theile der Scale zu weit weftlich; und nac 
der Umkehrung der Axe o, 79 Theile zu weit óftlich; fo dafs allo 7U 57. —oy 35. 
de wahre Umdrehungsaxe o 37 Theile oder T," 2 über dem weft- 
lichen Horizonte ift. Das Inftr. war r," 5 öftlich vom Zeichen, 


38 43,6 |11 39 8 EE ER PED 11 39 37,67  o,ro 

40 12,5 | 41 4/8|4157,5|P بو‎ SDR, 41 4/64 + 1 

25 3/5112 55 13/0/84 46,0|a Urlae minoris unt. Pol.|12 55 11,00 

16 Sé 14 7 152| 8 11,3|« Bootis م۰۰۵۰‎ LG 7 15,12|-F 0,10 
Stz. war das Niveau o, 38 Theile zu weit weftlich, und nach der Corr. Cialis Ubr ` 
Umlegung der Axe 1, 11 Theile zu weit öftlich; fo dafs dab E 


TIN 
wahre Umdrehungsaxe genau horizontal ift. N cse 
us Aurigae . . — 90, 97 


ES Tanri E CR 

27 = 4716| 2 14 41,3|15 35, 4|) Sonne E. ree PUN "else eg + OIojz Orionis ۰ اقب‎ 
5 590 16 52,5|17 47, O 3 هم ی‎ $ 

1513416 7۶ 7|Sonnenfleck ۰ 5 13/80/۳ 9/19; Geminorum xtd r 

I8 17,41 4 14 13,9 15 11,11 Venus Mi DU GRE 1 FR d 4 i: 15,81 — 0,10 CHA mine cs 4 A 

25 18,4|26 13, 44 Tauri - ter n] n gn n n tg. 25 18,46 + 0 a Gemino A SE i 
1469| 5 3 1,4| 417, 2|e Aurigae. v.e 5 8 1411+ 6,08 3 A 

13 36,4 14 35,5 1535, 6۱۵ Tauri ۰ QUEM 1435501910) | 6U 11^. . — 9/97 


E 


M 


mit dem Mittagsfernrohre. 21 


April:umd May 18215. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


IL, | mr. Geflirne. im Mittel, 
H ," m z H " 
27 4417,0 | 5745! 9,3146'-2,5|« Oriani: nenne. 5"45! 930|+ ott 
36 53| 6 36 59,4137 54,5|a Canis majoris ser... 6 36 59,42۱ + 0,12 
21 46,1 | 7 22 46,5/23 487|* Geminorum.» sss». 7 22 46,42|4+ ۵ 
28 Ap 29 36,9,30.30,3|« Canis minoris--.--.-- 29 37,10|-l- 1 
32 59,9 33 5990|34 59,1۱۵ Geminorum en 33 59,00|+ 0,10 $: 
Das nfirument. war 1j“ 5-öftlich vom Zeichen. > Corr. der Uhr. 
28 |36_6,0|.6.87 ort] Wolk. |æ Canis majoris -- --- -:- RER TE TERM 
Das Infirument wurde etwas weicher gefellt, I Gor. derzeit 
29| 23 58 516] ۳ Andromedae م۰۰۰۰‎ loa 58 516o|4- 16 aal 59. « « — 2,33 
Corr. der Uh 
30 [251,5 | a ag 4/2126 8و5‎ sage. y مد‎ pet 
27.225 |- - 28 16,3|29 11,4 ag E داز بش‎ s, RE ER erer 
12 85 olz Urfae min. unt. ۳۵۱۰۰۰۱12 55 24,65 aBootis ,.. . — 3, 24° 
14393 |13: 15 31,6116 26,6 Virginis. «| I3 1531,83! -+ ۶ ERST Lu. 
[622,414 7178| 8 14/1je Bootis تحت 427۰ 9 0 17,78۲ ۰7 14 م۰۰۰۰‎ 1 
e - ۹ Bis May 4. incl. 
ITI e "EE 
39 oj | 4-39 57/240 55/1| Venus i... IR) 4 395714 — ert > +09 166 
gea ۰ 213 97 5716 D age majoris. e sesse 6 x 2,39|— 0,23 Corr. der Uhr. 
011 5 344 lko fa 6019 مهو‎ nee 9 55 34,401— 09,15 A 3 
II 39315 a 11 ۵9 31,50) 0,14 eet eg — 355 
40163] At 8,2142 1,08 Virginie, 41 8,20 të See A 76 
~ 47 0 Anon, 82? 104 unt. Pol. 47 59,00) Ir40|g Virginis — "ES = 
38,8 | — 5245/77/58 59/4/67. Urlae majoris- ۰ 52 45,89|— 9021, Fe 8 
|- 5924/6 61 3,5 Calfopeae lte | 59 24/85|— Or45|, Bootis .. . — zé 
12" ` 5 55:6] Anon. 75° 55/0 dem و ۵8۵ )555,60 سل‎ 23 
11340 66° 48! | Pole 1134,00|— 0,47 11" 13 . — 3,82 
15328 . ; 799 2 : 15 32,80)— 3 
20 29,6. 21 26۸4۱2۵ Comac: qse ers sre ee]: 20 29,52|— 2 
31 26,9 82 19,527 ar Virginis- | ian 32 19,70|— 0,15 
38 1,2139 36,2|» Caffiopeae unt. Pol. ۰۰ 38 ۰1,22 0144 
‚144 21,6 45 56,۵46 33,81 Urlae majoris ۰۰ 45 56,86|-+ 0,07 
25 17,0 55 24,0|84 59,0)» Urfae min. | unter 55 23,51 
56 4,7157 33,01% Calfiopeae > dem 56- 4,64|— ۲ 
|58 26,77 |- 59 56,7) 1-257519 j Pole. 59 56,81] 1 
14 39,8 ۱18 15 32/7 |16 26/4/۵۶ Virginis» <- «eee 13: 15 32,67|— 0,21 
18 34/3 19 27,8120 22,5|70 ==> «e وم‎ 19 27,89|— 4 
32 587] 3351284442|0 —— میج‎ 83 Stir 7 
37 38,5 | 383314139 28,6۶ Bootis en 38 33,19] 53 
623,2|14 7185| 8 ه|و,14‎ — 0668 14 ۰7 18/55| ۵2 E 
Ls t RS Mc Bde ioc میا‎ EE 
Le | ۲ . Corr. der Uhr. 
3186 37,6| 2 37 31838271111 gange, E 2 3838,04|— 4 
38 50,1 39 443140 39/3 f læa Aurigae . . — 4,08 
4411,0| 4 45 8,046 57,Venus «e nnn IR. 4 45 7:91|— DÉI Canis major. — 3, 83 
1500| 5 3 4,64 2074s Aurigae 7 |5 3 4/58|— ۵/۵2 | Geminorum — 3, 72 
|36 88| 6 37 2,6137 571512 Canis majoris «++... 6 37 2,66,— 0723|, Canis minor. — 4, 23 
21 48,0 | 7 2249,5|23 52/0|» Geminorum „+++ ++» 7 22 49,48|— 0,08 gGeminorum — 4, 10 
2848,2  2940,1|3032,6|8 Canis minoris: er. 29 40,33 9/17|a Virginis . . — 4, 34 | 
38 3,2 34 2,0135 2,1] Geminorum------:-** 34 2,10j— 0,09 EE u = = 
Das ófiliche Ende der Axe war رن‎ 35 Theile zu niedrig, und nach 7۰ 94. 7495 


der Umlegung der-Axe 0, 53 Theile zu hoch, Das Inftrument 
war 2," 9 zu weit-ößtlich. 


25 145 |12 55 22۵ 84 58,0|a Urfae minoris unt: Balla. 55 21,68 


22 ^ Beobachtungen 


May 1 1 ۰ 


Fäden im ۸ Í Mer. Faden 
ETE. | m 4 Dm dim im Mittel. | CFF 
" BC | " Ae " " 
3 |4014,4 (1315183,3162676 |e Virginis «e 13U15/33/13|— oj21 
I8 4 19 28,420 22,5|70. — s m enso 19 28,1 6 9,14 
32 59,4 | 33 51344453 اه تیوه اس‎ 99 7 17] - 
, Tg «c «v6 e.» o. اه‎ v سا‎ 1 
EU wë E we ics hes Sg وت‎ Corr. der Uhr. 
E E ONG. z «Canis maj. — 4,458 
4 |36 91| 6 37 3,3137 56/4|a Canis majoris- --»--- 6 37 3/29,— 923], Canis min. Ae 73 
28 48,5| 7 29 40,9130 33,9|& Canis minoris - - - - - ++» 7 29 40,80|— 6۱۲7۵ Geminorum — 4, 65 
38 361] -34 21635 2,7|8 Geminorum. r.e.» +.» KE Ke و‎ ge er 
^ o 5559,0|25 5,0] Urfae minoris. +++... £14 EE O5 
Bei der erfien Beobachtung hatte ich das öfliche Ende der Axe 
9, 65 Theile des Niveaus erhóht.  Hieraus folgt der Werth eines 
Theils des Niveaus — 3," 27; genau wie am 25. Auguft 1814| -Bis May 1r incl 
Das Infirument wurde dann etwas welilicher gefellt m — — 06 
: | 1 À n Sick o, 251 
5154350 | 4 2 30,3 TUM De IR. 4 55 E m O15 ۰ ez io, o83 
1 51,2 3 Sol 421,6|« Aurigae. ee 5 3 574 ۲ 
5 5482| 636,816 On DEERE A 543/29|— 0 Corr. der Uhr. 
45 13,9|46. 7:o|* MR eee 45 13r 9|— 0,2312 Antigae . . — 5,723 
6 37. 4o|a7 59,3] Canis majoris... - e| 6 37 410) 034۵ Orionis |... — 5, 36 
7 و و‎ ee K 
8 12 II 37,5 Anon. 66° 4 unterm |12 11 37,50)— 0,5512 Canis maj es 19 
15 0 79° ail Pole, 15 37,00|— 1,08 سس زر وی‎ 
20 33,8 21 30,5 20 Comae are wine ege ا‎ 20 33,62 — 0,17 e 38 ور سدح‎ 28 
3130,6| 82 23,633 17,7|27 Virginis: or... rennt 3223466|— o/21| Orr. der Uhr 
146,8| 32 قرو‎ 38 5306 —— a 82 39776 — 0,21| سب‎ ۰ 
38 5,5139 40,311 Calliopeae unt. Pol. ۰ 38 542| 04۸1۱ Virginis ۰ — 7,78 
| 46 0,8147 376 Urfae majoris ۰ e| 46 o74|H- 0,۵6۵ Boots . . . —7, 99 
2521,00| 5527/085 3,5|* Urfae min,] unter 55 27135 Le Librae . — 7, 84 
56 8,8157 37:5|& Caffiopeae dem 56 8,94 0,382 e -—— . —7, 98 
57307 13 © og 12973 ^ Pole. 413. 0 0/74|— OË, 14v و‎ — 2,56 
15 36,6 16 30,4۱ Virginis * aioe o oco rero owo 15 36,66|— 1 s ? 9 E 
19 32,420 26,570 — e n n HM 19 32,11|— 0,20 
33 32| 33 55121344840 —— en 83 55,20] 4 
3742,6| 06 بیش‎ EE 88 37:47" 8 
57108|  5847,6| o22,4|5 ۲6216۱ rer dem Pole| 58471481 Or4t : | 
14 1284| 2496H سب‎ > 14 1.28,42|—— 5 
6 27,4 722,81 8 19,2 a Boots o olsa. ses n 0% 7 22,82/— 0,17 | 
17 3715 19 3,4120 31,0 om vun onen nennen ۰ 19 8:48 + 0,02 
20 م۰۰۰۰ —— 2221423447 | روق‎ 22.21,26| 900 
25 5 26 46,5|27 4846 ——— eee 26 46,79|— 9,13 
31 50,8 33 36,5 31 مت‎ nennee ۱ 32 43,30|— 0,22 
39 44,2 49 37,641 32,411 a Librae enn 40 37,76|— 0,83 
39 5514| 4۵49441 48:2 æ E موی هت‎ de 40 49,23|— 3 
254000 | © 55 15,5185240|« Urfae minoris. . .....- o 55 16,33 
Das öftliche Ende der Axe war o 05 Theile zu niedrig, und nach | 
der Umlegung der Axe 1, 62 Theile zu hoch. 
وق‎ 48,8 | 3 o495| 1897 Sonne: <... ۱ 
ی و‎ aaa 3.5217 } RR LE er 
154,115 3 9,2| 25۵ Aurigae SCENE 5 8 9o1l— 904 
546,0) 639,518 Orionis -*.....-..... 5.46,04|— 0,30 
| 15 30,2 16 27,4|17 26,0 Venus ertet eren IR. 16 27,54|— 015 
| 44 24,6 45 16,5 46 9,5|« Orionis DI 45 16,57|— 0,23 
| 36 131 | 6 37 7,3188 2,3l« Canis majoris »» s.. s» 6 37 7126 — 0,34 - 
| 21 52,4| 7 22 540123 56,412 Geminorum.....»r ls 22 53,92|— 0,12 


Tag. 1 ۱ T | ir. 0 im Mittel. Corr. 
EET " " po D " Corr. der Ühr. 

7729'44,430/37,4|a Canis minoris - . . . .... 7U29'44,44|— 0,23 |‏ | 128'52,4 و 
Geminorum.. ........ 34 6,40|— o,14|4 Aurigae . . — 8/52‏ وروی 6,4185 34 |73 33 
‚Das Infirument zeigte nach der Marke; allein wenn die Axe umge- Orionis , . —8, 13‏ 

legt wurde, var es 2," 4 welch, ; E —— erc 12 

x 57 45,5 9 58 39,0 59 332214 Leonie, ۰ eee hn موه‎ n 9 58 38,93 سس‎ Get & Canis maj. و‎ Gs 9 40 

12 20345121 31,52۵ Comae ۰۰۰۰۰۰۰۰ 12 20 34,52,— 0,17|* Geminorum —8, 0 
3131,6| 32244133 18,427 Virginis-: «s. 32 24,50|— 0,21j@ Canis min. . — 8, 37 
3t47,7 32 40,633 4,۱6 n 32 40,66,— 28 Géminorum — 8, 44 
36 29,8 88 6,3139 41,0|4 Cafliopeae unt. Pol. -.| , 38 6,24— 0j41 «Leonis .. —8, 4 
44 26,2 46 1,4147 38,3 s ۵۵ majoris TUUS 46 1,42|-+ 0,06 a Virginis وم و‎ — 8; 5I 
25 26,0 55 340185 6,0|&« Urfae minor. | unter 55 32,18 ja Bootis e — 8, 64 
58 38,21» Calliopeae dem 56 9,78— 0,381 & Librae . — 8, 53 
58 31,5 |13 O 1,6| 130,519 Pole...|13. o r,?71|, — 0,38)? * (eeng Br 66 
I4 445 15 37,4 16 31,2] Virginis «ses ern... 15 37,401— beet او‎ 18 . — 8,405 
1932,5|20 27,3|70 میس‎ tree 19 32/56 مب‎ 0,20! 
33 37 3355818448190. + ner een 33 55,84|— 0,24 
37 43 39 33,67 Bootis .-.. nns 38 37,98|— 98 
57 119 58 47,8\60. 23,015 Perfei X unter dem 58 48,11|— 9,41 
14 129,012 50,8!H DANS ^. Pole. I4 ..129,07l— 0,35 
6 28,3 | 728,6| 819,5|« Bootis:::* ne — 223,48 — 0,17 
17 38,4 19 45 20 31,6 G و هه وه مهو همست‎ i 19 434+ 0,02 
2059,8|- 2222,2/8453|G ——^-: و‎ 22 21,96|— 0,00 
25 472 ۵6 475127 48,6 —— e nn 6 26 47,42|— 0,13 
3151,6 ' 7A1 ORD 82 44,101=— 0,22 
$9 4414 403875141 33,411 e Librae ne 40 38,46 — 0,33 
4۵ 49,841 44,82 a —— ten nn n nn 40 49,92|— 0/33 
2544,0| ۵ 55 19,085 27,0|« Urlae minoris ۰.۰... o 55 19,82 "t 
— ; Corr. der Uhr: | 
: 2.8 - | 
S| و سس( روز روز‎ saad- antenne کی‎ 
1551| 5 3 95| 42,6۶ Aurigae: en nnn 5. 3 964|—,o,04P Orionis , . —9, 10 | 
4 545 547,0| 649,418 Orionis «« «e 547,00|— ۶ : P TH 15 | 
20449| 21 42,3|22 40,8 Venus : - - -- TES IR} 21 42,34 0,15j* Geminorum — 8, 74 | 
44 2513 45 17,6 46 10,8 æ Orionis م۰۰‎ 45 17,60 — 0,23 x Canis min. . —9, 18 
7 22.544123 57,0|« Geminorum میرن —|5445 7.22 سم‎ Geminorum — 9, 25 
28 53,3 29 453130 38,0|& Canis minoris en 29 45,24|— 0,23 6U 23! , — 9,"o95 
33 81| 34 7,2135 Dag Geminorum........-- 84 7,20|— 4 


Für May 12. 
m —L— — oj'176 
n = + 0,290 
c = — 0,083 


mit dem Mittagsfernrohre. 
z ; 


RAPP تا یت سس سس سس سس سس تا سس تخت بت سن‎ v 


M a ge 43:507 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


Das öftliche Ende der Axe war o, 05 Theile zu hoch, und nach der 
Umlegung der Axe o, 43 Theile zu hoch. Das Infirument zeigte 
1," 25 öfllich vom Zeichen, und nach der Umlegung 1,“ 25 wefüich. 


7379| 3 A is s. d ) Sonne AD C tem re 3 938,791 0,18 

à 9 43/7 10 38/3 11 343 Sonnenfleck 1 "SE 10 38,46 Eë 0,18 
bk A e 1 | 

12 F me 3 See de } Sonne: ec »*99*o€vàeo999 8 13 33,80. — 0,18 

13 31,0 14 25,6|15 21,6|Sonnenfleck 1’ N... 1425/75 — 8 

5 3108 4 264۵ Aurigae Veh se See 5 810/71|— 0,00 

4557 5 4872۱ 6 41,6 Q Orionis 5*5: EET 5 48,/20j— 0,30 

= = S 12,6 38 11,2 Ze ehe ÍR|. se 12,69 = ons 

^ 51 46 11,9|« Orionis ۰ بر‎ CL 5 3l— 0,22 

2154,4| 7 22 56,0 23 x. æ Geminorum » +++: +++. 7 > 5592 — 0,09 

28 54,2 29 46,330 39,4|« Canis minoris: ++» +*+» 29 46,34|— 3 


3 92| 34 Balas Bag Geminorum. : ++- +s+: 34 8,23 1 
Das öftlliche Eid o Ace war o, I Theil zu niedrigs nach der Um- 


.ت 


4T 


Beobachtungen 


nach der 


24 
Ma y ۰ 1 8 ۰ 
MARTE u KE POA CT er EE اب‎ EE EEN TTF aa a aaa AE aa کس هر عق و‎ 
Fäden im Fernrohre. È Mer. Faden 
Tag: IL | II. | ur ees SS Mittel. H Care. 
12 legung der Axe war fie genau im Niveau. ` Das Inftrument, zeigte ky Corr. der Uhr. 
e GE SES &Auxgae . — 6 
" n Un" ۲ ET m |B Orionis . . — ro, 30 
631,6 '12U38^ 8,1/39'43,0|4 Caffiopeae unt. Pol. --|12U38* Sr 0;47 a ——. . . —— ro, 0 
44 20,4. 46 3,9147 40;3|* Urfae majoris ۰۰ عم‎ 46 3,66|+ 0,122 Geminorum — to, 26 
` 55 35,01851 gie Urfae minor.) unter SE 34,74 a Canis min, — 10, 30 
56 11,6 57 400l Cafliopeae dem 56 11,591— 0,44 g Geminorum — ro, 33 
58 33/5 |13 o 3,6 I 22,49 - Pole, I3 0 3,68 — O44 z Bootis vs IO, 72 
18 41,0 19 345 20 2947۵ Virginis: ee 19 34,70 0,19. 1.2 Librae ۰ — to, 60 
38-56] . 3857,7,34 508] ده‎ 8 33 5774| 6242 & . — 10, 0 
37 4574 38 40,0 39 3517 T Bootis web sime. daqaE 38 40,05 سے‎ 0,17 U ii TU Pas 
5051,61 | 52331,0156 8,2154 Calfiopeae unt. Pol. 53 31,16l— 0,64 9.5.2: TOR IF 
6305 114 725/4 12 POOR ود‎ u. dr 14 725,55 6 
17 40,6 ۱ 19 6,520 3234 تیدج‎ 5 evo a S 19 6,34 ا‎ 0,07 
21 2,0 22 23,823 46,9|6۶ —— .. nen 22 23,76|-+ 0,05 
25489 | 26 49,527 ۴ ترا‎ Bee Ce e 
31534 3245083 SSE e 3245,80; — 0,22 
39 46,6 40 40,5|41 35/51 a Libtae een 40 40,56|— 0,34 
39 5716 40 51,5|4t 46,0 a —— se 40 51;59|— 0,34 
16| Die Axe war genau im Niveau; und nach der Umlegung war das Bis May 18 incl. 
öftliche Ende r; t Theil zu hoch. Des Infiruments Collimations-| 2! — — 0,163 
fehler wurde verbeflert. 2 e .n zc + o, o46 
2i 320 7 22 56,1 24+ 0,8۶ m der 7 2258,28|— 0,13| ` Corr. der Uhr. 
28 56, 2 ‚2,3041,9| Canis mmnorie, --=--.- 29 48,97|— o,16| MM 
33 ni = 19,885 10,98 Geminorum- s>s 34 10,83 — œ i4 æ wo geb 12,463 
57 50,1 | 9 584214159 37/64 Leonie een 9:58 43,36|— O,15|^ 418 min. gg 04 
24 46,۱۲۵ 25 54,8126 21,0! Mond DENE, IR.lıo 2534,99|— 0,15 £g Geminorum— 12, 94 
25 28,5 |12 55 35,0/85 12,0] Urlae minor.) unter |ı2 5535/35 le Leonis “0712, 89° 
57 16,6 |13 58.526150 27,515 Perlei ۰... | dem |13 58 52,77|— 0,23 æ Bootis . o I3, 30 
14 133,6] 254,6(0l — ++. j Pole |r4 133,52)— Galles Librae . — 13, 51 
6 32,6 728,2| 824,5|« Bootis een 728,12|— 015|? C . — 13, 48 
17 43,6 19 0 36,013 eon ER 19 9,14|— O10 A ی‎ TE 4 
21 48| 22 26,823 49,8 6 — menu  22.26,66|— o,11|^ Serpentis . — 13, 53 
|25516| 26 52,4[27 53766 ST 26 52,191 Org] i11 53! . 8 
3I 56;2 32 48,6 83 42,5 31 e ی تا‎ 32 48,80 VR 0,16 
3949,6| 4043,541 37,81 æ Liber "40 48/33|— 8 
40 0,9 49 5415 4t 49,4 D e —— s n n I 40 54,63 FIRE 918 
26 7,8|15 27 6,428 5,5|« Coronae en 15 27 6,23|— 4 
34 32,3 35 24,8|36 17,6] Serpentis.» u... 35 24,60|— 0,16 
44 27,6 45 21,7146 17,4| Anonyma 169 0 45 21,92|— 0,۲5 
47 15,6 48 9:5149 Abiy Serpentis موه‎ nnn 48 9,56 — 0,15 
54 18,5 55 32266 44,6; Anonyma gm 44? ro unt.| © 5522,18j— 0,21 
572251 58:36,4|59 49,6 gm 43? 5o'/ Pol.| 58 36,24|— 1 
13: 3416 13:58,8|14 55,5|Uranus -*---.. eee 16 13 58,92|— 0,18 
2810,33| 2931,430 52,0 Anonyma 49? 37° unt. Dall | 29 31,69|— 0,22 
25 57,0 | © 55 27,۵88 ¢ Uríae wäerte, | ° 5527,93 
17۱۵1 151] 3 32 10433 68 | 
7 33204 24 SC Se 42,1 } EE ER NEE 333 18,05 — GIE 
44+ 297 | 5 45 0 45 15,6 æ Orionis - mini scene 5 45 22,13) — 0,16 
57 33/7 58 31,4159 29,9] Venus «+ error. IR. 58 31,34] 4 
36 18,1, 6 37 12,4138 7;4,« Canis majoris ......-- 6 37 12,32j|— 8 
21 57:8۱ 7 22593 24 1۵ e Geminorum, ...... i. 7:22/59,22,— 0,13 
28 571 29 49,9 30 45,9 1.4 Canis minoris eee ehe 29 49187 Weste, 0,16 
32 12,6 33 11,884 11,9 e Geminorum- ......... 11,76|— 0,14 


Das öflliche Ende der Axe war o, 07 Theile zu niedrig und 


mit dem Mittagsfernrohre. a5 


May 1891.5. 


Tas Fäden im Fernrohre. ; Mer. Faden é 
5 A | IL | n. Gefürne. im Mittel. orr. 
17 Umlegung I, 2 Theile zu hoch. Die Collimationslinie war recht; Corr, der Uhr. 
allein das Infirument zeigte 1“ öftlich vom Zeichen. DESE ی‎ 
" " " e @ f er a 
20126,0 1121/19, 2214,8 یر‎ Re, IR. 11U21/19,89 am 0,16 « Canis maj. — I3, 69 
4431,6 |12 46 6,9|47 44,2۱۰ Urfae majoris » +++ - 12 46 6,99|— 0,09 « Geminorum — 13, 58 
2526,0 55340]85 6,0|a Urfae minor.) unter 55 32,17 « Canis min, — 13 95 
56 14/8157 43,4Iu Caffiopeae dem 56 14,89|— 0,21 ê Geminorum— 13, 88 
38 36,7 |13 o 69| 135,519 Pole |r3 o 6,81|— ole Virginis . — 14, oo 
14 50,0 15 42,7|16 36,04|« Virginis» ««« «ee 1542,73|— 0,17 «Bootis . , — 14, 00 
| 19377|]2032,6/]0 —— . nnn 19 37,83,— 0,15)! * Librae. — 14, 0 
38 9 | . 84 PES 54410 een 34 1,24 — 16° 2 E. 08 
87 48,6 39 39,81 Bootis ee 38 43,48l— 0,15 *Serpentis . — 14, 26 
5054/5| | 5834/1/56 11,0,54 Calfiopeae] unter 533410|— o,29| 1o" 43 . — 13,"92 
57 1715|  5853,6/6028,45 Perfei dem 58 53/71|— 0,23 
14 1342| 2556H Pole. |14 134532|— 0,22 
6 33,5 DG 28,6۱ 8 253# Bootis <... 7 28,82|— 0,15 
17 44,3 19 16,۵26 36,9]9  — s n n nn 19 9,9۱ 0 
21 57 22 27۵۱23 507|G —— e A 22 27,43|— 1 
25 52,7 26 52,9127 543 ung ae mb 26 52,96 — 0,14 
31569 | 3244583 42,631 سب‎ "70 32 49,33|— 0,16 
39 50,2 40 4876|41 38,6|1 æ- Librae-**««- =- 40 43:83 — 0,18 
40 3 25 اا‎ 499 «coe اه و هه اه‎ 40 55,23) 0/8 . 
54 49/5 | 52 545159 53,0] Anonyma 82? 51° unt.Pol| 52 54,72|— 0,53 
56 3914| 57 57,4159:36,5144 Bootis م۰۰۰۰‎ 57 57,32|— 1 
34 23,0 115 35 2514/36 185|« Serpentis- ---..... 15 3525/33|— 6 
44 28,4 45 22,546 17,9|Anonyma 16? 38^ ------ 45 22,62|— 5 
47 16,2 48 10,8|49 5,41y Serpentis- --- .. 48 Io;31|— 5 
12 53,6 |16 1349,1|]14. 45,8| Uranus <<<. ces... 16 13 49,18|— 8 
29 32,030 52,3] Anonyma 49? 37 unt. Pol. 29 32,06|— 0,22 
[26 00| o 5533,08537,0|* Urfae minoris........ ° 6 
18 | 3 36 9,۵57 58 Sonne | I ced 
|37282| 38284| h - ER 1624] e ST May 20. incl. 
DEEN EA tee ETA Eni — 2M. 
I9 |25 34,0 |12 5534,0|85 7,0|x Urfae minor.) unter. |12 5535,17 BEE e Ka 
56 17,057 45,7|& Calliopeae dem 56 17,14|— 4 
58 38,6 |13 O 9,0| 137,619 Pole. |rg o 8jr|— ودره‎ Corr: der Uhr. 
5 58,8 6 52,61 7 46,6|Mond <:......... IR, 6 52,36) — 0,22 18U 16 . — 15,487 
4519| 15445 16 38,42 Virginie, 1544/63|— 0,21 d 
En dE 19 39,88|— 0,24 
26 5,0| o 55:88,0|Wolk. le Urfae minoris: ++... -- o 55 38,52 


Das óflliche Ende der Axe war o, 6 Theile zu hoch, und nach der 
Umlegung 1, 6 Theile zu hoch. Das. Infirument [chien genau 
nach dem Zeichen zu zeigen. 


Wë EE E et: 5 nA TUR UU UU PETERE M Corr, der Uhr. 


20 12 fo] 2 | 

4 24 3 44 8, T € ) Sonne OSC seei 3 4515,45 — 0,24 8 Leonis ee 16,475 

39 0۸۱۶ 39 54,3]40 59,218 Leonie, en 11 39 54,33|— 8 Virginis . — 16, 93 
41 20,9142 13,9|g Virginis*** s: 40 20,95|— 2۴ ۱ e — 17, 04 

25 33,5 12 55345185 13,0 Uríae minor.] unter -|12 5534,85 e Bootis . , — 17, 14 
56 1874|57 46,6\u Caffiopeae dem 56 18,29|— 0j14|« Coronae , — 17, o7 

5838,8|13 o 10,0| 1393| Pole. |13 o »زره ساققرو‎ Serpentis . — 17, 22 | 

14 53/1 | 15 46/7/16 39,5|# Virginis 15 40,۵۹] D 18038. — 17,025 
19 414120 3/۳۵۰ deett 19 41,23|— 4 

33 12,0 34 3,9134 57,510 deem a RER ELLE 34 417 0,28 

37 51,6 38 46,2/39 42,1| Bootis een 38 46,32|— 0,24 

55 56,6 56 49557 42,5|94 Virginie: 56 48,84|— 0,21 


26 ‚Beobachtungen 


دای دیص ای م ا ا ا ا اا rm nen‏ 


May ۰2:8 ٩ ۰ Y 
Fäden im Fernrohre. - Mer. Faden 
Tag. L | IL ۱ qm. Geftirne. im Mittel. 
" Hn Ir vi n " 
20 [57/392 |13058/32,6,5927,7| Mond en 13758/32,85|— 0,217 
6 36,6 14. 7 32,0 8 28,5 a Bootis * 6*6» v9 S 14 7 32,05 سے‎ 0,24 ۱ 
| 26 11,6115 27 10:3128 ۷۶ Coronae:««««sesie nnn 15 27 IO,I0l— 0,25 
34359|  8528,7|36 21,5» Serpentis.» «ıs. 85 28,40,— 0/23 
44316| 45 257146 20,8| Anonyma 0 ۰ 45 25,72 0,24 
47 19/4۱ . 4813,4|49 هرق‎ Serpentis- ee 48 13/42]— 0,24) Bis May 25 incl. 
j ` m = — 0,12732 
21 |39 a 14 40 47,841 42,5|I1 e Librae: en I4 4047,93|— 0:۵5 n = — 6, Ck 
40 5, 40 59,641 54,2|2 aA n n nnn] 40 59:,53|— 5 
49 42,5 50 37,2151 33,1| Mond «<... vers IR, 5o us سب‎ oi Corr. der Uhr. 
26 13,2 |15 27 11,428 11,1|a Coronae م۰‎ I5 27 11,57 0141 1 Librae . -— 17,92 
34 3713 35 29,636 22,8jæ Serpentis: «rer er. 35 29,60|— BAS. en we EE 
4432,6| | 4527646 22,4, Anonyma 16? 38' ۰ 4527,12 — 09,39), Coronae . — 18, 38 
47 20,5 4814,649 9,8jv Serpentis ee 48 14,66|— 0,39 a Serpentis . — 18, 28 
4 23,0 55 37,3156 50,0| Anon. gm 44° 10° ont Poll | 5537,18|— 0,201, Scorpii . . — 18, 47 
I2 16,4 |16 I3 11,814 8,7 Uranus : ++ - EE m EAE 16 13 11,98|— 0,35 U ine 
17 27,9 18 25,2 Wolk: a Scorpii Séis € e veo et eer 18 25,c0|— 0,34 15. 20! . — 19,"25 
22|2535,5|12 55 40,085 15,0, Uríae minor. | unter |12 5540,35 Corr. der Uhr. 

56 20,7|57 49,2 mr Calliopeae dem 56 20,74|— 0,28 BS Re RIS و‎ E | 
5842,4|13 012,0] 1 413 ° j Pole. |13 ort2,41|— 0,28 e Bootis se — 19,39 | 
33148| 34 68134 5914, 0 Virginis ۰۰۰۰۰۰ 34 67o|— o,ggjt > Librse — 19, 51 | 
37 ar a soo 2 44 ee T aa 38 4873| oo 2e — LLL Ve m 
57 22) 56 59,0| 033,415 tegai ; 58 58,94|— ۴ pm el 

A ماو و‎ e E gj 6g 
, 7 34,6 8 30,6|« Bootis ee ae ees : 7 3446)— 0,40 14U 54 i — 19,747 
17 49/5 | 19 15/520 42/7? BETT 19 1541| 6 
2 12,0 o2 33/3 23 5674 G u eve هه‎ 0 22 33,43 T 0,46 
25 58/3 26 58,427. 59,8  —— een: 26 58,49|— O1 
as 23] 3825463348431 —— رهم۰۰‎ 32 54,80|— 8 
39 55/5 | 4039414144611 æ Librae: =... 40 39,53|— 5 
40 69| 41 o964155524 gE 41 0,69۳ 0,35 
45 53:5 | 52 0 Anonyma 82° 51’ unt. Pol.) ^52 58,00|d- 0,19 
56449 | 58 2,9159 22,644 Bootis............. 58 3,02|— 0451 ۰ 
26 14,0 |15 27 12,6|28 12/4۵ Coronae eneen 15 27 12,67|— ۲ 
3438,8 |  35310|36 — Serpentis: e) | 353097|-- 0,38 
48 4 44 4 réi V Mond مه‎ USOS 3 
45 5712 | . 530 $7500 js 45 46,257 35 | 
12 7,2 |16 13 2,7113 59,4|Uranus ۰۰۰۰۰ 16 13 2,78|— 0,35 
2 I 6 11,4 1| j ; 
"Exil 5827059 Bod, ER SN ai 3 ment: ool. Com. der Uhr. |, 
.|3624,5| 6 37 9 13,7!« Canis majoris * «ver... 6 an 18,69,— 0,35|« Canis maj. — 19,93 
57 57,6 9 58 50,7,59 4۸51۵ [3۳ € ae oa 9 58 50,8 سس‎ 0,9,۶ Leonis . , — 20) 21 
II 39 579۱40 0 EES **|11 8957,83, 9/398 —. ** 4 
۱ ` 4124,44? Y7,6|g Virginis.<........... 41 24,55|-— o38 ¢ Virginis. . — 2o, 40 | 
| 12537,0 j12 55 0 85 12,0] Urfae minor.) unter |12 5546,17 e Boots .. — 20; 46 
ies 56 22,1|57 Säin Calliopeae dem 56 22,04|— 0,28|1« Librae , — 20, 31 
: ]58 43,6 113 013,6) 1.429419 Pole. |13 013,68|— 0,28|2 « . — 20, 32 
^ [64o8|14 7856| 831,6] Bootis «=+: sve... ۱۰/14 78552|-— gës Coronae . — 20, 6o 
39 56,4 40 50,3 41 1 « Librae 358... 49 50,33|— 0,35|% Serpentis — 20, 52 
40 27| At 1642 5662 ۵ —— e 41 1,66|-— Dan ra Aa. — Soa 
26 15,3 i5 27 13,7 28 13۳4 a Coronac ot WEE IERI EH 15 27. 13,80 — 0,41 d : E 
' ]34 89,5 | ۰ 35 31,7,86 254 Serpentis. 00. 35 31,87 | 8 
11 58,0 |16 12 53,5|13 50,3 Uranus en I6 12 55,62 0,35 
39 9,1 مه‎ 6,2241 45|Mond م۰‎ HR 40 6,24|— 0,55 


NICHT ren — 
— M — “= = are e far ar t MITT 


mit dem Mittagsfernrohre. 27 


May 183 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Fäden im Fernrohre. ۴ 
1. ĮI. | 111. 


` Gefüirne, Corr, 


— Qt oq 


3 " n » "n 
2415 117,8 U ott | 1/10,0 n H Corr. ۰ Uhr; 
ue ge Ke MM ld manas کے وور‎ | 
57 58/7 | 9 5851,7,59 46,2|a beonis- «eee 9 58 51,90|— 0,9]? L'eonis ` » — 2129 | 
25 38/5 |12 55 41,0|85 17,0la Urfae minor‘) unter |I2 5542,35 ی میرن‎ 
56 23,2157 51/4 Caffiopeae | dem 56 23,09|— o28] e Librae . — 21, 57 
58445 |13 0145| 143,719 Pole: |r3 614,74|— ۵8ر6‎ 6. 7 * —— 37 
6 41,4 I4 7 86,4 8 32,9 a Bootis Ner E rn va ae 14 7 86,58|-— oqo Coronae ۴ — 21, 66 
39.57,4| 40511441 46/3|1 æ Librae...........- 4051,89|— Geste 2 64 
4o 881 4i 2742 57,612 e — من‎ 4t 2,72i— ووره‎ 14" 5' . — 21,475 
26 16,5 |15 27 14,7|28 14,4|« Coronae een 15 27 14,97|-— 1 
31 4 35 33,1|36 26,4|x Serpentis: - 35 33,00|— 0,38 
11 48,6 |16 12 44,2|13 41,0]Uranus eneen I6 12 44,28|— 0,85 
25| 3204| 4 415,91 512 
204| 4 4155| 5129 Y Somes ccce | + ze am 


Das öftliche Ende der Axe war 1, 5 Theile zu hoch. Dann wurde 
es erniedrigt und ره‎ 45 Theile zu niedrig gefunden. Nach der 


Umlegung erfchien es ره‎ o3 Theile zu hoch. Bis May 30. incl. 
m = —— 0 


26 722,8 Wolk. | 9 15,2 A ۱ n = + 0, 2 
9 38,8 s 10,34,7|Wolk. A Sonne. Veg 4.9 26,55|— 9,20 Corr. der ^is 

14. 49/5315 41 40,3 1 ۵ Däbrae eene e ees I4. 0 53,52 — 0,23 gene تاج‎ E, 
| 40 11,0 41, 4,9141 59,7|2 ۶ Lr vate ی‎ ER 4t 4,89|— 0,23 Te Librae., — 23," 61 
| 5648,8| 58, 6,8 وق‎ 2618,44 Bootis- «e 58 6,85|— 0,1612 ^ . — 23, 66 
26 18,2 |15 27,16,428 15,6 x Coronae +» +. LIE I5 27 16,40|— 9 a Coronae *— 28, 41 
344241 35341436 26,2» Serpentis: -- ess s-- 35 3470|— o,21|* Serpentis. —23, 50 
11 29,8 |16 12,25,4|13 21,۵ Uranus EE 16 12 25,35|— 0,24|* COrpii . 23, 86 
18,80,2|19 293| Scorpii ee 1830,35|-- 0724| 15V 21 ۰ 61 

28 26 21,1 |I5 27 4 28 19,2|« Coronae "eve 9 n I5 27 19,57 سس‎ 0,19 Corr. der Uhr. 
34 45/4 | 35 37,6|36 31,0|e Serpentis- ۰ “| 8537/70 0/21 « Coronae < — 26,57 

11 11,4 ۱16 12 7,۵28 3/6lUrenus -.- nnn 16 12 7,121 0;24|, Serpentis . پم‎ 
18 382/19 31/9/۵ Scorpii م۰۰۰۰‎ 5 26, 4 
| 2 ۲1, |17 327,5| 44U9|« Aurigae unterm Pole. |17 327,36|— 0,27 ده : - یه‎ gt 
5 47,3 641,3 7355 a Herculis ۱۱۱ هن‎ V | 6 41,06 -— 0,20 « Herculis e nee = 
وه‎ | Wol- | 4 ken. 12127,8 : 16" 180 ۰ — 26/57 

21 8 22 48,0|23 45r } E Umm Maiori ees Corr. der Uhr 
2131| 5 3280| 443,58 Aurgae م۰۰‎ 5. Bi Oy Li m ii 


Das öftliche Ende der Axe war o, 2 Theile zu hoch; nach der Um-|e Aurigae . — 27,"12 
legung o 58 Theile zu hoch. Das Infirument zeigte o," 4 Oeli-|p Leonis . . — 27, 39 
lich vom Zeichen. : e Virginis . — 27, 69 


39 16,6 |11 40 4/9|40 59/58 Leonis... 11 0 4,83|— 6,20|«Bootis . . — 27, 58 
25 51,5 ۱12 55 590 85 2302 Urfae minoris unt. Fola es 59,00 n ren 
I5 3,7 |I3 15 56/4۱16 50,14 Virginis RN NR E 13 15 56.43|— 6,23 
647,0114 7 42,4| ۵ Bootis - EENS 14 742,42|— 0,20 
o 55 57,085 56,5|« Urlae | o 55 5467 
30 234 41 4 24 36 25 33:9 ۱ Corr. der Ühr, 
x r a mr mn rer 
25 57,3 26 537 27 504 } BEE ve DES 4 25 45,111 020| Canis min. — 28,42 | 
25,2 | 7 722,2] 7 ۵ ۰ ۱ Oto Geminorum— 28, 23 
29 12,0 30 4,4130 57,4| Canis minoris. «++» 80 4,30|— Ö,21je Virginis . — 28, 76 
: 34 26,035 26,2] Geminorum: ee 34 26,05|— 9 & Coronae . — 28, 72 
15 4813 Wolk. |16 51,1je Virginis: -- -++ -+--> J18. 1557,50|— 023| Serpentis . — 28, 71 
2532,5|« Urfae minoris unt. Pol.) 3559,08 aScorpii . . — 28, Di 
26 2۵/2 |15 27 21,808 21,2|a Coronae و‎ 15 272073, O19| vi gyi SE WP 


£8 Beobachtungen 


۹ " —— ————Ó—— NCSL 
ees د‎ Par -— zur 


May und Jumy.198g21 5. 


Fäden im Fernrohre, ` Mer. Faden 
EAE T | m ji SS im Mittel, | Co 
| H ud 3 " "n 
30 |Wlk.,, |15U35/39,7|36'3374|« Serpentis» .-......... 15755/29,93|— oj21 
1053,0 |16 11 49,7|12 45,3|Uranus e 16 1148,68|— o,24| .. : 
18 3515|19 34/2|« Scorpii >- + esee 18 35,45 — 0724| Bis Juny 4. incl. 
EE a ES A Tun > es m L—— Oo," 11I 
. 31 [27 458 | 4 28 42,4129 89/5 Seene, ..... lees 2 3 wu e Sé 
30 al ۲ 56,4 } Sonne 4.29.5998 91|: -: Corpse Uhr. 
30 oo| . 30 56,68۲ 53,5|Sonnenfleck 2! N. ۰ 30 56,71|— 0,01 : P 
58 6,8 9 58 59:859 53,8l« Leonis---:5 ee 9 58 59,83 —— 6 «Leonis ,. = 29; 63 


«Boots . » — 20, 89 


25555 |12 56 7,0|85 43,0|@ Urfae minoris unt. ۲۵۱۸/۲2 56 3,35 ons M 29 
e 1 e — 29, 70 


Das Infirument zeigte r," 75 Oefilich und feine Collimationslinie war! 
recht. r 2 ۵ . 7729, 97 
649,3 |14 7444| 840,9l& Bootis <... 114 ۰ 744,55|— دور‎ all 221, — 29,80 
40 5,6 |. 405917\47°543|7 æ Librae 40 59,56|— 0178 
40 3 EE 1/2۱2 ورن‎ ms Itt ns 41 11,16 — 8 
2131 51,9 | 4 32 53 45,2! E E 433 56,6 ET cem der Uhr. 
6 Le 
34 90 35 5,330 7 æ Canis maj. — 26,444 | 
34 0,4 34 56,5135 54,0|Sonnenfleck 34 56,65|— 001a Canis min. — 30, 60 
36 34,9 | 6 37 29,0|38 24,0|« Canis majoris: +++... 6 37 28,99|— 8 Geminorum — 30, 53 
1540,0| 7 1637,2|17 35,4 Venus «nnn IR.| 7 1637,21|— م۵۵‎ Leonis . . — 3o, 67 
go 6,3,30 59,5 4 Canis minoris. . .... sp 39 Gär 9/09 ی‎ Ophiuchi . au I5 
33 3 34 28,035 8 Geminorum ELBE REF": 84 28:13| 0902|, y — 
58 7:7 | 9 59 0/9159 4۵ Leonis. 76v. 9 59 0,86|— 0,06 97 49 . — 30) 68 
26 0,4117 26 53,627 47,5|a Ophiuchi- ee 17 26 53,53|— 0,06 
o 55 53,085 55,5|& Urfae minoris... Oo 55 52,21| - 


Corr. der U 
2126 35 Its 56 11,085 450| Urfae min, unt. ۰ حدم تشن ]10,18 56 سا‎ 
Das Infirument zeigte wie am 31. May. Das óftliche Ende der Axe a Virginis . — 64 
war 0, 78 zu niedrig, und nach der Umlegung o, 1 Theil zu niedrig. aBootis . . — 3r, 64. 


15 7/4 |18 16 oj3|16 54,0|« Virginie, 13 16 oj27|— o,15|« Coronae . — 31, 86 

6 50,9 |14. 7 464 8 425 Boots -- 9v e] 14 746,28|— 0,12 a Serpentis *— 31 70 

26 26,4 |15. 27 244۱28 24,2|« Coronae e 15 27 2467|-- oer 14" gyi . — 81/71 
34 50,2 36 36,5۱» Serpentis: ۰ 35 42,801— 0,08 
47 33:5 |. ` 48 28,249 272 —— 5: nnm 48 27,99l— 0,04 
53191|  5432,0055355|e Coronae م۰۰۰۰‎ 54 31/84 0/05 
10 24,9 116 1 20,5|12 زور16‎ Uranus ee ee e 16 11 20,45|— 0,20 

3| Die Uhr wurde heute gereinigt. Corr. der Uhr. 

12 55 13,5 a Urfae minoris unt. Pollo 55 13,50] 14U 7 ۰ ۰ 4- 24,752 
5544 |14 6505| 7464|« Bootis een 14 6 50112|— 0,02 

Ales 98| عاورکی 2,8158 58 و‎ Leonis ............. 9 58 aBol-— ou, Carr er Uhr —— 

12 39 NETTER — innen 11 39 9,62|— ©042Leonis . . + 27,!56 

9-99 26 9.599410 56,3|Utauus ERE 16 959)55|— سب م|9:20‎ ...427, 59 

16 40,3 17 38,4|18 37;2|« Scorpii SET ایام‎ 17 38,30|— 0,28 «Scorpii ..+ 28, 28 

1.16,6 (17 232,6| 6 Aurigae IR وا‎ eee مج‎ 17 .232,69,— 0,36 æ Aurigae . -[. 98, 23 

4524 5 46,1| 640,5, Herculis: en 546,03,— O,05|z Herculis . 4 28, 39 

25 45,0)26 dëi Ophiuchi- + +. +++. 25 5412)— 0,06] Ophiuchi . + 28, 30 


32 13,028 Camelopardali! unter | 30 38,04|— 0,48 
32 545134 30,2 Anonyma. 56° ah dem | 325481 oj48| 14 55'- + 28025 
Jas 40,5 54 17,5]35 5278|29 Camelopardali) Pole, 34 17,51|— 0,48 


25 245 | © 54 56,5 e Urlae minoris. ..----- o 54 57,24 
| E es Saa. Bis Juny 7. incl. 
5| | o 54 545| ls Urfae minoris .....-- | o 54 5450| e ^n ul Ames 


n = + o, 159 


BEE بت باتک‎ ee 


mit dem ۵ 29 


Juny- 18185 


Täden im Fernrohre. Mer. Faden 


iL I. Geftirne, ih Mittel. 


" "| " Corr. der Uhr. 
6 |51^18,1 | 4U52/14,5|53/12,1 


" N men ر‎ 
Sees eves Ural ۱ se 
53 357 54 32/۵155 29,7 j Songs 4 53/23,36|- 0,05 ß Leonis - + 34,"80 
52 23,8 53 19,854 17,8 Sonnenfleck Ka vag vis ER 53 19/98 + o,o5je Virginis . +34 77 
11.39 Gë 5772|& Leonis- م۰۰۰۰‎ 11 39 2,324 ojog|* Coronae . + 34, 92 
25 0,0 |12 55 3,5184 3370|« Urfae minoris unt. Pol|12 55 2,35| æ Serpentis . + 34, 96 
Das Infirument ftand wie am 3r. May. Hu. سل‎ 6 
i E 14^ 14 ۰ + 6 
14 1,2 |13 4 58/6|15 47)3!a Virginis- -* «eese 3 14 53)73|— 0,04 
25 19,4 |15 26 17,9 27 17,2|« Coronae... ... «e 15 26 17,83|-# 0,07 
33 43/8 | 34 36,035 29/3|« Serpentis «e 34 36,07| 0,00 
46 27,0 47 21,3|49 16,2 |'y ۰ —M ertt 47 21719۳41 0,03 
5222,5| | 5825/1|54 26,6]e Coronae- «run.» 53 25,04|d- 0,09 
25 19,5 | 0 le Uríae minoris. +++.» O 54 52,86 
| | Corr. der Uhr. 
7 144441 | 7 45 40)9146.38,8| Venus een IR. 7 4540,94|4- 0,05 ——— 
24 59,5 ۱12 55 2,5 « Urfae minoris unt, Pol.!ı2 55 2,94 « Virginis .. + 37,76 
13 58,0 |13 14 50/7 15 344 s و ول ی‎ 13 753 "à »همه‎ Bootis . . +37, 84 
95414 14 636,5 7332| Bonne: 14 636,72|d- 0۵4۱ raf And . A ae 60 
o 84 عروروه‎ Urfae minoris- م۰‎ © 5445,62 3 41“ ۰1-60 


9| Das Pendel der Uhr wurde verkürzt. Das ófiliche Ende der Axe war Bis Juny 2 
o, 48 Theile zu niedrig und nach der Umlegung o, 35 Th. zu niedrig. m — — 0,022 


d n = + © 164 
| 22 [57 49/6 | 9 58 36,8159 30,7۵ Lemmer: 9 5886,36|4 0,02 
IT 39 4313140 38,6 — «n 11 وق‎ 48187] | der Uhi 
25 41,5 |12 55 46,5 e Urfae minoris unt. Pol|12 5545,92 1 jæLeonis ..——6,435 
28 3,5 |16 29 25,0130 45,2| Anon. 49° 37' unt. Pol. ۱16 29 25,08 OI —— ..—6, 29 
35 35,0 36 42,0137 50,2'4 Herculis seenen 36 42,021 1 4 Aurigae رم‎ 7, 14 
1520|17 3 80| 422,7|« Aurigae unterm Pole. |17 a 7,99|— 0,19|« Herculis . . — 6, 88 
5 27,6 621,4| 7 15,8|« Herculis ee 6 21,29! opge Ophiuchi . — 6, 9r 
16 21,4 18 333 E ET E E 17 26,79 ck 0,10 14V 39 ^ مت‎ TE 
2536,1 | 26294127 23,4|« Ophiuchi............ 26 29,33|-- 0,02 d 
31 13,8|32 48;6|28 Camelopardali] unter 31 I3/72|— 0,27 
315300|  33305|35 4/6|Anonyma 56° 53‘ dem 33 29,91|— 0,27 
33 16,6 34 52,636 27,629 Camelopardalij Pole. 34 52,81|— 0,27 
T o -[8541,5|x Urfae minoris مس‎ o 55 37,68) 
12 |16 47,5 | 5 17 43,818 42,0 - Corr, der Uhr. 
19 53 5 4 erae SS Seck } Sonne "ud Curg e prt d ra ROC 5 18 53,16 + open 
52 42,4 | 6 53 40/0/54 38,1|Mercur ۰ «eee 6 53.39,85|-.- E iege min, —8,453 
28 52,1| 7 29 44,2|30 37;1|«4 Canis minoris» +» +++» 7.29 44,17|— 1 pue ds — 8; 28 
33 67, 34 6085 Gg Geminorum» « .. ..-... 34 60014 eent? con. ni SEH 66 
10 2,9| 8 10 59,۵1۲ 56,1| Venus Ee IR.| 8 10 59,02|d-- 0,04 ee aod 
57 45,81 9 58 38,5 59 32,9|@ (۹ as tr 9 58 38,60 4-- 0,02 تاو‎ Il 2 8,457 
633,4 |10 7 28,9| 8 25,4 Mond E وب‎ S: I ۵ 7 28,92|d- (دمره‎ . 
88 51,8 |11 39 45/6|49 40,778 110600380۰۰۰۰۰ 11 89 4573+ 0,02 


25 51,0 |12 5554/0185 24,5|« Urfae minoris unt, Pol.'12 55 53/35 
Das iust dad war MT و‎ ófilich vom Zeichen und hatte keinen Colli- 


mationsfehler. 
13 |20 58, 21 SSSA a nn. ned Bis Juny 18. incl, 
es 168 : "e cune ) Sonne M ts er | 5 2۵ Ant 020) m A. ojogo 
Das öflliche Ende der Axe war o; 83 Theile zu niedrig, und nach| n = + o, 258 
der Umlegung o 72 Theile zu niedrig. Das Infirument zeigte 
2," 5 öftlich vom Zeichen und hatte keinen Collimationsfehler. 
I2 55 54085 26,5|« Urfae minoris unt. Pol|12 5553,62] — 
14 4771 |I3 15 40,016 33,7 | Virginie, een 13 153997|-+ 0,04 
6 30,4 |14 7 26,2 822,4|« Bootis «nn 14 7 26,۵2 0,18 
کت‎ RM - i 3 تست‎ " (— 1۳۷1۳۳ EEG 


‚Beobachtungen 


Fäden im Fernrohre. E f Mer. Faden 
Gelürne. 


| m pn {in Mittel, | Cor 


n Wi Wé ; ` Un" f 
26 6,1 ۱۲6۳2۶ 477 |26" 4,0|« Coronae 15U27^ 4,60 + 0,22! E E 
2430,5| | 85 22,936 16,4|« Serpentis 35 23,00 0,12 Virginis . سب‎ 1 
47 14/1 49 7,849 32|v A8 06| 6171 Bootis . 
153 9, 54 11,9155 را ۵ و155‎ , — 12, 
1 21,016 2259| 332,0. —— 2 2593| + 0,28 4 Serpentis . — 12, 
438,0| 552,014 Herculis -.......- X 4 3807| + 6/34. Scorpii ۰ — r2 
6 55,6 7 58,6) 9 2;6 Coronae 7 5857| 0,27 |a Aurigae” , — end 
18 18,719 17,6|a Scorpii 18 18,75|— O4 a Herculis . — "i IO 
28 9,2 29 31,030 51,2 Anonyma 49° gr! unt. Pol, 29 39,93 سم‎ O,21 e Opbiuchi Ton و‎ 39 | 
| 864713,37 55/4 Herculis 36 aalt 0,30 "lege "` سس‎ 
1 572 17 ۵ 13,2 427,5|& Aurigae unterm Pole. |17 313,06|— o,17| 15 47 » 7 12,04 | 
532,7 7 21,0|« Herculis 6 26,39|-I- 6 ۱ 
17 31,818 38,5le paer 17 31:93] + 0,29 
25 41,4 | 26 34,627 29,0: Ophiuchi 26 34704 5 
۰۱۰ 8117/66/32 53,5!28 Camelopardali] unter] ` a 18,08l— 9,31 
2 0,0 35 10,0/Anonyma 56?.53'» dem 833581|— 09,81 
321,5 36 33,029 Camelopardali j- Pole. 34 58,06|— 1 
O 55 41,585 44,5|# Urfae minoris O 5541,10 


: 2|2' WR 

27 29,0 x "d Ni 29 zeit E 175 27 1614014 oroj Cort der Uhr. 

7 655,7| 7 540|Mercur 7 65562|4- opoje Leonis . . — 14,40 

19 46,8 | 8 20 42,9|21 399| Venus ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1] امظ‎ 8 2042,884 8 . , — 14, 69 

o 9 re توس‎ ` Leonis- 9 58 west re . -- Í5, OI 
38 57۳711 39 51,5 40 40,5 8۵ ae ام‎ reegen II 3951, Grip له‎ cu ra aen 5 
58162| 59 9;4 6018,8 Mond LB > a + Kos 117 301 ۰ — 14,70 | 
25 27,5 |12 56 1,085 4۵ Urfae minoris unt. Pol|12 56 1,18! 

14 50,5 |18 15 43/5116 372» Virginis 13 15 43,37 | 4 

26 11,5 | © 55 40,68 44,0) Urfae minoris O 5541,82 


Pen ان‎ 
| 
15|29 23,2 | 5 30 20,031 6 
31 Ate | 32 35/3/33 359 5 n 5 31 29,02|4- 0,20 Corr. der Uhr. 
6 37 16,0)38 11,0|z Canis majoris 6.37 15,59|-+ Got Canis maj. => 17,24 
12 168| 7 I4 4 Mercur : 7 13 14,274 0,20 Canis min, — 17, 42 
29 1,0 29 52,9,30 45;8jæ Canis minoris 29 52,93|-- 9,128 Geminorum — 17, 60 
33 160| 34 149|35 15,0 Geminorum- 34 14,96|+ 0,23 @Leonis . . —18, o3 If 
24 37,01 8 25 32,826 29,7, Venus - IR. 8 2532,854 ojt9|sAurigae . — 19, O5 | 
39 1,0 11 39 547|40 5o,0 8 Leonis d 11 39 54,924 0,16۵ Herculis , — 19, 6 
26 1,5 |۲2 56 4,0185 34,51 Urfae minor. unt, Pol. [12 56 3,51 EW e | 
2 43117 319/9| 4344|« Aurigae unterm Pol. Ir 319,96j— otzl 11۳ 11 ۰. — 18,"07 | 
539,8 6 3314| 7 27,8|a Herculis ............ 633,36. + 0,16 


Ebenen 


.. Corr. der Uhr. | 
62622 لد‎ EE E Ze A 
a Aurigae . — 52525,1419 
17 41,2|18 47,96 17 41,431 + 929)" Herculis | 2n] 


26 44,3127 38,6|« Ophiuchi 26 D 0,151*, S A | 
31 28,0133 3,6128. Camelo pardali } unter 31 Sen * Me « Ophiuchi . سب‎ 22, 6 
35 20,5, Anonyma 569 E dem 83 4531,— |آوره‎ 12U 12^ . — 22,"03 

35 7,6136 42,6|29 Camelopardali j Pole. 35 7,77|— 0,31 

23 59 13,0|60 12,7|« Andromedae 23 59 12,91/-- ۵ 

o 5551,5|85 56/8 „ Urlae minoris ° 55 52,29 | 
5 3823,6| 449,/6|, Aurigae || 5 823,71|+ 035 


—————————————————————Ó 
| 17 |37 476 | 5 38 44,539 420 : 

7 40 55 41 2/3 og 42l) Sonne ae ۱ و مهو‎ 5 39 53,40 + 0,20 
86 27,6 | 6 37 18 16,6 « Canis majoris 6 37 21,72|-- 0,01 


mit dem Mittagsfernrohre. 31 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


E j^ Ep im Mittel. 


| Mé " | "n > e 3 | " " 
i29! 7,0 | 7729'59,0|30'52,2|a Canis minoris 7U29!59,t0|À-. 0,12 Corr. der Uhr. 
34 20,9,35 20,8, Geminorum 34 20,80, 0,23 „ Andromed. — 22,4 
34 11,8 | 8 35 7,2186 4,3| Venus ` IR.| 8 35 7,45|d- 0,19 &Aurigae . PS = 
26 9,5 |12 56 149] a Urfae minor, unt. Pol. |12 56 13,71 « Canis mai, —a 3 6 
Das óflliche Ende der Axe war r, 52 Theile zu niedrig, und nach der suis a 3r 3 
Umlegung o, 35 Theile zu niedrig. Das Inftrument zeigte in bei- ern al 59 
den Lagen 3j" 5 Oefilich vom Zeichen, Bdisiom px ae 44 
14 59,8 113. 15 52,3116 46,2la Virginis ba 1552,47|d- and Bootis ` — ail ar 
14 7388| 3348|« Boots 14 7 38766۱4 0,18 eg Bis 
| o 55 66۵۱86 Ile Urfae minoris o 55 56,64 7 44! . — 23,950 
2122| 5 326,6|Wolk. |e Aurigae- 5 326,65; + 0,35 


Corr. der Uhr. 
De eeng 
A4 178| 45151146 Sonne UE IE Tex Bes 


d a Aurigae ۰. سب‎ 26, 1 
58 3/3 | 9 58 56,6159 50,9|« Leonis 9 58 56,63|d- 0,15 e Leonis . . — 26, 82 
99 9,8 K Z er ß Sa HAD 3 11 9 366|- 6 g i52: 96) b 
26 13,5 ۱12 56 14,585 47,5|« Urfae minor. unt. Pol. ۱۲2 56 15,35 " zu Tr 
Das Pendel der‘ Uhr wurde verlängert. Das ی وت دز‎ Ti in 8 54 - — 26,61 
allen feinen Theilen geprüft und berichtigt. Nach der Umlegung f 
der Axe war dann das öfiliche Ende o, 68 Theile zu hoch. 
Aaen EEG m Eee ——\ Bis Juny 25 ind. 
| و‎ 10,6| 4 26,6|x Aurigae 5 8 1o71|— Sir en T > رس‎ l 
bn, EE 
5 5059/2 51 و78‎ ew ek A 2 Be . 
53 17,354 153) e 5 52 810 |وفره‎ — Corr. der Uhr. 


H LZ VD M M 
6 37 Baan 3,6ja Canis majoris ۰ 6 37 8,42,— 0,38l« Aurigae .. — 9/77 


8 48 53:9|49 50,2| Venus IR. 8 48 53782 — 0724\e Canis maj.. — 9, 66 
9 58 39,9:59 34/o|« Leonis 9 58 39,86 0,27 la Leonis 
38 52,9 |11 39 46,9140 ۵ EP o coe 11 39 46,83|— 0 : 
25 56,5 ۱12 56 2,0185 30,5|« Urlae minor. unt, Pol. |12 55 59,95 e Virginis .. 
14 45,3 |13 15 38,116 31,9la. Virginis 13 1538,13 
Das Infirument zeigte 1,“ 74 weltlich vom Zeichen. 
26 7,5] o 55 45,0]85 48,5|& Ürfae minoris ه‎ 55 43/49 
24 33,6 | 4 25 27,6|26 22,61 Tauri 4 2527,62|1— ۵,26 ` Corr. der Uhr. 
1 56,0 5-8 10,6 4 26,5 & Aurigae 4 8 10,61|— 0,11 - 
54715 646 Orionis 5 47,69,— oj35|s Tauri ... — 9,45 
ا ا‎ — | Aurigae و‎ . — 9, 66 
gOrionis .. 
5630,1 | . 57 2710|58 24,9 5 56 md 9/288 Leonis . . . 
38 52,6 |11 39 46/640 41,2|g Leonis 11 3946,50 — 0,26|s Virginis .. 
25 54,5 ۱۲2 55 58,5185 28,5۶ Urfae minor. unt, Pol, "I2 55 1۰ « Bootis .. . 
14 413 15 38,0 16 31,5« Virginis D ۱13 15 37,99,.— 0,36 æ Scorpii 
6 28,6 14 7239 8 9۸31 Bootis 14 7 23,95|— 0;24|* Aurigae .. 
118,6 |16 220/3.3 30,0, Coronae E 2 23,60|— 0,16 z Herculis . . 


NL: 0,36 9U 19' ۳ 


: m 9 
435,6) 5 49/4| 14. Herculis 4 35557|— مرن‎ Ophiuchi . — 9 
5.534 6 55,8; 8 0,40 Coronae 6 56,118| — 0,18 12U 9 + — 95 
17 4 18 16,3|19 14,5|z Scorpii 18 16,07, — 0,42 
29 6,6 29 28,5|30 48,4| Anon. KA 37' unt. Pole.| , 29 28,29|— 0,56 
3537/6 | 36 446137 52,4 Herculis 36 44,48 5 
1 549 |17 3 10,6| 4 25,2l# Aurigae unterm Pole. |17 3 10,66 0,53 
530,4 6 24,21 8 18;8|« Herculis 6 24,16۱ — 0,26 
16 2 17 29,318 35/718  — 17 29,36,— 6 
E- 38,9 26 32,227 26,2|e Ophiuchi 26 32,13 — 0,27 
77 |18 7 60/8 58 BS 

9233 921,610 Ze ۱ 18 8 vu 0,43 


41 59,5 | 5 42 43 540| 


54 11/5 | 5 55. 6 Gch Sonne 


Tag. 


17 


18 


21 


۱ 


zg Beobachtungen 


| 
| Juny 19815 


Fäden im Fernrohre. 


8 | 11, ۱ Iii, 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Geflirne. Corr. 


a Corr. der Uhr, 
22 6U olî yo Y A ۱ n d HM 
5 Ca E^ Y نو چیه‎ ) Sonne xiu BER. ا6‎ of26,54|— 0123], eue A 
57 92| 8 58 44159 Ooj5|Venus «nn TR.) 8 58 439|— o/24|« Herculis . . — 8, 62 
1542117 3 99! 424,4] Aurigae unterm Pole. (17: 3 ساوورو‎ 0,53] Opbiuchi . — 8, 53 
| | 529,6 623,5| 7 18,0|s Herculis ee 6 23,39, — 0,26 17" 12/ , — 8,56 
25 38,3 26 31427 25,214 Opbhiuchi-........ s. 26 31,33|— 0,27 
26 13,0 | © 55 45,5|85 50,0|« Urfae minoris: en o 5545,99 
4 25 26,626 21,71 Tauri. ee 4 25 26,65|— 0,26 Corr. der Uhr. 
1550 5 3 ۵ 4 (۶ Aurigae ابا نع ها‎ dée 5 8 9,27 — ۵,11 Tauri Me — 847 
| ët gees 546174|— 0135|. Aurigae . . — 8, 6 
gOrionis . . —8, 51 
23 | 2296| 6 3263| 5249 sonne...... ee E Eë Canis maj. —8,2 
4 48,0 de ام‎ coma E. here 
36 12,8 37 710138 2,3|« Canis majoris *....... 97 7,06|— 8 Füsninorui 448, 16 
28 51,9 | 7 29 443180 37,3|« Canis minoris «++ +++ = 7 2944/20]— O30) و‎ AE EL. 
3 68 34 6,0135 6,1۵ Geminorum «++. ===- 34 5,96j|— 0,20 € 2. . — 832 
141,9 | 9 2370| 333/1|Venus ۰۰۰۰۰ IR.| 9 2 37,02 0,24 
Das öftl. Ende der Axe war o 15 Theile zu niedrig, und nach der 
Umlegung O,.4 Th: zu hoch. Das Infirum. zeigte 2,“ و‎ welch 
vom Zeichen. 
ET ET ENE Bis Juny 26 incl. 
25 0 II 45/2112 43,0 =i HN 
5 x t سل ی ی‎ a H Sonne A in EC 6 12 Edi zk 0,04 zg = " e cs 
I2 55 55,585 295 Urfae minoris unt. Pol.|12 55 55,47 Corr. der Ul 
14 44 ۲ 13 15 36,9 16 EE Virginis ge Dee 13 15 36,80 "FS 0,16 . der "nal 
17 ۰ 5 9,5! 4240# Aurigae unterm Pole. 117 3 952)— عاجزره‎ Virginis . . سب‎ 8,4140 
6 233| 7 17/4 Herculis.....«....... 6 23,09,— ojo6|s Aurigae . . — 8, 42 
26 31,3/27 25,4|« Ophiuchi....... sss». 26 31,23|— 0,06 |« Herculis . . — 8, 51 
19 37 381/38 31,8| Aquilae --...... e 19 37 38,00|— 0,۵6» Ophiuchi . —8, 62 
41 55,542 49 18 — n M 41 55,67|— O,07|v Aquilae . . — 8, 57 
4623,547 16,88 — و‎ 46 23,63)— 0,07|a „Soil BO 
20 35 179/36 32,1 le Cygni « «nn 20 35 1772 ۵ . - —8, 56 
40 4 A — enn ۰۰| 4022,43|— 6,06 Cygni . . + —8, 47 
50 26,6 تست‎ a e 5o 26,69|-— 0,05 a auci 
52 4514|53 52,4| Anonyma 38? 8'-------|  5245,32j— 9,095 4 (9/754 
56 4/2/57 11,4 ER deci 56 4,29|— 0,05 
| 5846/6/59 534/61 Cygni ee 58 46,66 — 5 
° 5550/0 85 54,5| VA minoris «sss ° 5549,98 Corr. der Uhr. 
Bee SS 
en اک یه‎ Fe ar E i مایب‎ liie en a M a Tauri ... 8,60 
26 6 15 54,5| 16 52,0 yAquilae . . — 8, 88 
17156| 18 124 ipio) BEES revente 6 17 er 0,04] . —8, 92 
I2 55 57,5]. æ Urfae min, unt. Pol..|12 55 57,50 Be O 79 
36 45,5 |19 37 38/3/88 32,1|y ۰ I9 37 38:33 — 0,06 aCygni «s n —8 94 
41 4 41 55,8 12 رو‎ wo E O 41 55,80, سب‎ 0,07 S 16U 49' — 8,83 
45 3177 | 462381471708 -—— مه‎ Wl 4623,87|— 0,07 ; 
34 5,3 120 35 € 36 32,0|a Cygni م۰۰۰۰‎ 20 3518,22 he Corr. der Uhr. 
39 18,7 40 22,8|41 27,7|] —— stt n MH 40 22,74|— 0,00, : E emi 
49 19,2 50 27,2 y ^ — 4» s rss 50 27,34 TS. 0,05 OCH ۰ t d 9, o8 
51 39/9 |  52458|5352,7|Amenyma 38° 8۰۰۰ 24576. 005|; Orionis |. 38 
54 59,2 | 56 46/5711, 87^ 56 e 56 4,86.— oe eist ` ` Nr 99 
57 4 58 47,4159 5418161 Gygni م۰۰۰۰‎ 58 47,32|— 005” 6 SS 8, 59 
4 25 2715|26 21,92 Tauri EDS ETE 4 2527,20|— 9,06 6U 58! . — 8,99 
1553 5 3 9,9 4 25,6 æ Aurigae "kt. ash tt 5 3 9,84 E 0,01 Bis Juny 29. Bi 26! 
4 54/9 547,6) ۵ Orion ETE ae 5 4۲4۵| 0,09 m — oMgI5 
ج ی ا ححص ا ی ج ی ی‎ 


2-= 152 
12 56 0,00 Tow 


I2 56 0,0 æ Urfae minoris unt. Pol, 


_ _-_ ل سس 
— ل 


33 


y 1816. 


Mer. Faden j 

im Mittel, — 
" 

— 0,24 

kom 0,06 


Corr. der Uhr. 
حت‎ 


æ Aurigae . . — 8,03 
Orionis . . —9, Lë 
« Canis maj. . — 8, 83 


5U 22 T — 8,197 


5 3 998 


6 2522,31|— 0,15 


37 7,52|— 0,26 

O 5551,67 | 

x e EZ ES 917] | Corr, der Uhr. 

13 1537,27|— 0o,24|g Leonis. . . — 8,"40 

I8 30 51,19|— 0,10ja Virginis . . —8, 77 

۰ 9 — 8, 61 

(08, 3 

۰ e — 8, 87 

73 رل — .> ——— 0071 —|3518,42 20 

40 22,73|— 1 a Cygni e — 9, 00 
59 27,39;— 9 U art, —— ۸ 

52 46,02|— 0,10 17 35 873 


Bis July 1 incl 
BA. 3 0,1487 
n = +0 345 
Corr. der Uhr. 


a Aurigae .. — 8,"78 

7 29 4467|— 0,45lg Orionis. . . — 8, 36 
9.33 39,22, — 9,38|« Canis minor. — 8, 55 
58 38,76|— 0o,41|« Leonis s eB, AC 

1I 39 45,52|— 0,39|e t eril, 24 
tan 7U Eu. سب‎ 8 


niedrig, und nach 
Corr. der Uhr, 


a Aurigae . . — 8,752 ` 


— 0,13 ۵ Orionis o. 8,57 
5U 4 » — 8,7445 

Bis July 4. incl. 

mie 0/222 — 

n = + o, 082 

` Corr. der Uhr. 


. — 10,34 | 
۰ SZ bü 28 
۰ 10, 66 
سل‎ C 
| — IO, 62 
. — 10, 6 
. — I0: 44 
..— 106, 75 
. — 10; 48 
۰ ۰ — IO, 38 
19U 56. . — 10,52 


A 8.971 
5 46,80|— 0,54 


ER 
Te 


I2 56 3,10 1 
13.1538,77|— 0,23 4 Bootis . . 
e Auripae . 


« Herculis 


8 
40 57,87|— ماععره‎ Cygni 
46 25,80|— 0,22|» Aurigae 
20 3520,38|— 9,19|g Orionis 
40 24,93|— 0,20 
50 29,54|— 0 


" 
mers 


| © 55 45,50] 


| 6 37 nés 0/34 
da fchlechtes Wetter einfiel, etwas óftlicher 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Juny und Jul 


Fäden im Fernrohre. 


I. | II. | DT. 


| Geltirne, 


e n" | 

n. |13015/37,3 
155/4 | 5 310,0 
4 54/9 547,2 


" 

16'30,6|a Virginis 

4 25,8|» Aurigae - ° 
6 ۷۵ Orionis 


lag 163 | 6 24 13,325 au Sonne 


27 29,3 
38 2,6 
85 56,5 


II 39 45,4|40 46,4۱۵ Leonis 
26 0,5 |12 56 ۵ & Urfae minoris unt. Pol, 
14 44,6 |13 15 372116 30,9|« Virginis 
18 30 51,2|31 58,8|» Lyrae 
19 37 38/3/38 32/1|v Aquilae 
41 56,0142 44۶ 
46 23,847 6 
20 35 18,4|36 32,6|« Cygni 
40 22,4|41 28,2|^ 
5o27,8| ^ |" 
52 4519|53 53,2| Anonyma 38° 8' 
56 4/657 7 Pë E 
584714159 54,3 61 Cygni ۰ 
0 85 56,5|« Urlae minoris 
58 98| 425,8|æ Aurigae 
546,9! 640,2|ß Orionis 


25 348 
86 13,6 


26 512 
37 718 
o 


« Canis majoris 
& Urfae minoris: »» +++ ++ 


41 383 
45 31,8 
34 52 
39 7 
49 19,2 

I ۲ 
54 59,0 
57 41,4 


155,5 
4 5414 
31 33,4 Le 32 30,6133 28/0 و‎ 
33 56 34 48,6|35 46,2 } Ze Mcd 
28 52,3 | 7 29 44,930 37,6|a Canis minoris. .--.--** 
32 45,1 | 9 3339/2 34 34/3| Venus ` IR. 

57 5 5838/8 59 32,9|« Leonis 


TI 0,4۱۵ ED 
26 4,5 |12 2 4551404 4 æ Urfae minoris unt. Pol. 


Das óflliche Ende der Axe war o, 08 Theile zu 


H 


.. kenge 


der Umlegung o, 25 Theile zu hoch. Das Infirument zeigte 4,48 


We&lich vom Zeichen, 
26 14,5 | © 5544,0|85 48,5|s Uxfae minoris 
I553|5 3 9/7| 4 26/4» Aurigae 
4544| 546,9) 6 40,0|8 Orionis 


35 42,0 | 6 35 5 
38 o, | 3856/4139 3 
Das Inftrument wurde, 
-gelchroben. ` 
8529,5|x Urfae min. unt. Pole. 
16 32,4|« Virginis 


14 46,1 |13 7 ee 
zeigte "ره‎ 5 ófilich, 


as Inftrument 

629,4 |14 7249 

156/3 |17 3 12,8 

5319 625,2 
36 47,6 |19 
49 3 40 57,941 51,81% — — 
45 4 46 25,9147 6 Fr 
84- 7/3 |20 85 20,8/36.34,3|e Cygni 
39 20,9 49 24,9| Wolk. 
49 3 50 29,5 


25 SC 56 43 


A — a 5 m ba ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ n + 


Tag. 


28 


29 


3o 


1 


4 


34 Beobachtungen 


A سس سیسات نت‎ Á——  HÍÓ€M— PP تس موس سل سرت ری سس داتس سس طسو‎ M 


| l 
\ ۱ 
۱ Tote 4 8.255; | 
| 
| Fäden im Fernrohre, Mer. Faden | 
pe t IL jm im Mittel, | Corr | 
| | " " | "m ch keé | " 
4 15142,1 |20U52/48,0/53/55,2| Anonyma 38? Starr... 20 52/48,06|— 0,20 
| 155 | 56 6757137 O37? 56ed 56 Gol مدرم‎ 
| 57 43,6]. 59 49/7/59. 61|وز6ی‎ Cygni nn 58 49,49) 0,20 P 
157,5|5 3117| 4 27,7۲۶ eeccrses =: 531182] omg 
| 548,8 6 42,08 [BORN T C tr ESTERI 548:69|— 0,23 
| 8| Da das Meridianzeichen nach den fehr zahlreichen bisherigen Beob-| Bis July er. ۰ 
achtungen des Polarfterns 3," 53 weflich vom Meridiane fand, fof m— + o,"og 4 
wurde es heute 2, 74 Zoll ófilicher gefchoben. Das Infrument| ^m = — o, 073 
| wurde dann fo genau auf das Zeichen gerichtet, als die fchlechte Ül 
i Befchaffenheit der Luft erlaubte, i SPEC ی‎ cf 
2 0615 a 14,9| 4309|« Aurigae «nnn 5-3 14,72|-- O01 Aurigae . — 13,"42 
Wolk. | 5 51,6: Wolk: je Orionis TL | 5 5160| 6۸10|8۵ Orionis . . — 13, 56 
| 9 |2438,7 | 4 25 36,026 276 Tabris e jos oe ی 0,06 -4-|2532,66 4 ی‎ 5! . — 19,49 
5 8159| 481,5, Aurigae «enn 5 815981|-d- Got ^d 
| 6 37 8 85e Canis majoris en 6 37 1335| + OII ee Obi 
| æ Tauri . e — 134,735 
10 |12.53,7 7 13 50/0| 1447/1 Sonae- nenn... aAurigae ۰ : — F4, 4B 
15 ed 16 Gë 17 42 ) Sonne 7 14 zart 9۵۵ Canis mail, e Ze ; 
14 45,0 |10 15.38,0|16 32,3] Venus (Wolken) .. I R.|10 15 38,1 0,0 Û noir ee 
Das Infirument zeigte 2," و‎ óflich vom Zeichen. SÉ باق‎ m rt 256 
; 24 44,2 | 4 25 38,326 331] Tout, 4 25 38,22) + 6 Corr. der Uhr 
۱ 2 7,2 5 321,8 4 Aurigae ی‎ "e e eae 5 321,54 + 0,01 3 DEN E 
5 56 558,0| 651,4]g Orionis «e 558,03|-- opoje Tauri . . . — 19,92 | 
Da die ftarke Acceleration der Uhr wohl nur von in den Rädern be-|s Aurigae . — 20, 18 
findlichen Staube herrühren kann, Io wurde lie gereinigt. g Orionis . . — 19, 95 
h : UT E irn. 4U 52! D — 20,02 
II |17 Oj 7 17 4 18 54,9| 
< 180| 2014421120 / EE 7 19.597 -- 9۵۵۰6 der Uhr. 
| 9 58 46,4159 4077|e Leonis een 9 5846,45|+ 0,07 ree 
S 18 47,6 IO 19 40,7:20 34,3 Venus ee enee e: LBre 19 49,56 Ka 0,07 aaa , . 716 70 
|. [39467 JEI 40 4171141 359 Mond +44 0000. IR.|tt 464089-4 0,07 an . سم‎ 16, 07 
i 26 5,0|I2 56 Loos نورق‎ Urfae minor. unt. Pol. |12 56 8,01 [ROTORA ۰ eecht 77 
14 51,5 |13 15 44,2|16 37,8|« Virginis. «ee 13 1544,10|-- 0,10 æ Herculis LI Ms 99 
26 9,9115 27 8/428 7,;7|* Coronae «e 15 27 Baak 0,05|- 57 . — 8 
- | 5354]t7 Wolk. | 724,4|» Herculis --- 17 629944|d- oo 
`} O 56 15,086 re Urfae minoris. - o 56 18,73 
D [357-8 15/1 "430,8 & Aurigae VURTRT NN NENNEN wi 5 8 15,061 4 ازور‎ Corr. der Uhr. 
5516| 645, 0|@ Orionis » «e 551,59 9/!9|, Aurigae . — 13,67 
TET Orionis . . — I3, 49 
‚12 lar 301-7 21 58,6|22 56,0l e EEE 
23 18,7 24 15/3 25 12,9) Sonne E Ai ek E 699 E ۹۵۰ MEL „= > = 
— |1447,6 |13. 15 40,5|16 34,31@ Virginie, I3 1540,50|-- 0,10 U l En 
6314] 7268| 8 عور22‎ Bootis «s |14 726/72|4- 0,06] - 9723 - — 13,04 
| 13 [36 45,3 |19 37 38438 31,81» Aquilae e 19 37 3820|d- 0,07 
4o $4| 40 554 — een 40 55,83 4~ oor تست‎ der Uhr. 
45315] " 46 23,547 1708 — nen 46 23,70 + og Aquilae . . — 8,65 
94 5,4 |2۵ 35 6 3273 Oygnüi Ra e OS 20 35 1620| 14 dum. Ge. 
39 18,8 4022,6|41 27,82 —— e 4022,0'4- 603R —— ..—8, 52 
49 19,91 5027,44 (I me Medic 5027,34|4- O02 le Cygni .. — 9, 7o 
51 39/9 |: 5246,0/53 52,8| Anonyma 38? 8! ۰ 52 457867۳ 003| gl sei — $68 
5459] 56 4۵57 |ور15‎ — ai E 56 4,86|-- 0,03 ری وق‎ 
57 41,6 | 58476159 542/61 Cygni ^: 58 47,42|+ 0,03 
2555/21 351,4| 448,3|Vefia ۰ FERNSEH 21 351,42|d- 1 
x z e 


35 


SESS E 


سس M‏ سس سس سس Zu‏ 


5۰ 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Pary rign 


Tag Fäden im Fernrohre, 2 Mer, Faden A 
"ce | m Im. Geltirne. Sa Miel | E 
ری‎ n "|. 
13 | 419,5 |211 5'15,4| 612,319 Capricorni **........ 21 51542 + ou 
7354| 841,6 Cygni ۰ 7 35:31| 0,03 
913/4 | 10 19,811 2766 — و‎ 10 19,89|4- 0,03 n 
5 3 91| 4248| Aurigae............. 5.3 9,06 + 001 Corr. der Uhr. = 
4 53,4 5457| 638,98 Orionis «e 545/70|d- ۵,16 ی‎ Aurigae . . — 7,61 
44 28/8 45 353 9/۵۳ mE 45 16,07|d- Oj07|gOrionis . ; 254 EE 
36 11,6| 6 37 5,7138 Dis Canis majoris... .... 6 37 559 d- oli j ER 41 
| | «Canis maj. — 7, 04 
14 12 7 30 1,0130 57, : E 
a p 32 17,3 33 144 urs meter 7 8t 9,00|4- 0,05|jPl-eonis و‎ — 6, 46 
30 82,7 |10 31 25/632 19,4 Venus en (Bus asagdt opor] . 6 50° ۰ —7,“21 
38 49,3 ۱۱۶ ,39 43,2|40 37,9|g Leonie, و‎ 1۲ 39 43,16| 6 
25 59,5 2 56 2,5 « Urfae minoris unt. Fol. 12 56 3,07] 
.16 129 33,8 |18 30 45,4131 52,9|« Lyrae eene 18 30 45,32|-I- 0,03 Corr. der Uhr. 
36 39,3 |19 37 32,238 26,0)y Aquilae en 19 37 32,20|À- 0,07 i 
39:57,3 40 49,541 43/0|* —— s 40 49,63|-l- 0,07 a Lyrae gor — 2,94. 
45 25,5 46 17,8|47 1 ۵ ۶ م .مود و‎ 46 17,80 Ed 0,08 y Aquilae .—, 63 
633,8 (20. 7 27,3| 8 21,6|1 e Capricorni ........ 20 7 .27:26 14k 0,10|* Ge, 
6 58,0 7 51/3 845/5|2 e بو‎ ED راب ی و‎ 7 51,30|-H 0,10; A s 002) 60 
35 12,436 Gëlle Cygni « s: nnm 35 12/28 + o,o1|! * Capricorni — 2, 48 
39 127 |  4O17,14122,004 موم سم‎ n ng 40 16,90۱ + 2 * —2, 67 
49 13,1 50 21,0 PIENE i rper et 5e 21,19|-.- 0,02 aCygni ... —2, 68 
51 340| | 5239,7|53 47,3| Anonyma 38? ۰ 52 39,96 ojo3| , 19U 47^ . — 2,65 
54 532 | 55594157 5/7 AN 22725 | 55 59/06 7 ۱ ۱ 
57 35,61 5841/5159 48261 Cygni sens 5841,42) 0,03 
1 21۵ |21 2168| 313,6|Vefta «n n n nnn at 216,92|4- ott 
4 3 5 94) 6 58|e Capricorni er 5 9/184 1 
7 29,4 835317 Cygni wawe nui. mare 7 29,16 + 0,03 
9714 IO 13/۵۱11 6 و‎ E 10 13,69|-- 0,03 
16 ۱24 23,1 | 4 2517,3]|2612,3|a Tauri- «n nnn n 4 25 27,26 006i Corr. der Uhr, 
1462|5 3 Sé E a ape VETT Sea 5 3 94714 001 Tan | I 1 Liao 
| ALS : e + am, Aurigae . . 4 i, o8 
ml 52 2 Eë gOrionis . . +1, 37 
"El e EE 
42 41 |10 42 56,8143 50,8|Venus e I امظ‎ 10 42 56,77i+ o,07|* Bootis hl, 99 
25540 |12 53 54,5185290|e Urfae minoris unt. Pol.|12 55 56,05 a Aurigae ۰۰ 772, T2 
Das öftliche Ende der Axe war o, o2 Theile zu niedrig und nach der a Herculis . , +2, 38 
Umlegung 0,25 Theile zu hoch Das Infirument zeigte 2,“g öftlich. a Lyrae ۰ ۰ ۰۳ 2, 58 
114 33,2 ۱13 1525:5|16.19,3]e Virginis. 24e 13 26 25,70|4- مرن‎ Aquilae Lor o 
616,9 |14 .7 122۱۰۵ 8&3|« Bootis en 14 7 I2,15|d- 0,06 .. zk är 55 
153 21,9 |16 54 19/9/55 17,4|Mond م۰۰۰۰‎ 1 ۳.56 Sgr ear a S 
143,4 |17 2591| 4144 Aurigae unterm Pole. |17 2 59,39|+.0,16|1* Capricorni + 2, 6T 
6 12,31 7: Gäile Herculis: «es 6 12,054 0,07 e C : Re 
47:5315 | € 48 50,549 48,71 Sagittari ودره + 4850157 م۰۰‎ CE E 69 
20 53,3 |18 21 5511122. 537011, سس‎ irene 18 21 5514| + 12| 15" 19' ۰ "b 2,21 
21 37,6 22 347123 32;5| Anonyma 24? IO... ۱ 2A 34,61|4- 2 
24109125 Sagittarii une. 23 123,90) ۶۱ 
30 39/9 a Lyme otn 30 39,90 + oe 
43 25,7 4518,4|112 Herculis en Ad 21,57|d- 6 
IO O,3|I9 10 55,411 هراق‎ e Sagittari sss 19 1055,82 ott, 
JO 75 II 2,4|1I 593 $e میس‎ eet 11 2,39,+ 0,11 
15 7 16 8,4 17 1,9j)B Aquilae Ea Ae Apoc e 16 8,081-+ 0,07 
20 6 6 Vulpeculae ms- e- ++. 205957 F oos 


20 59,5|21 57,6 


56 Beobachtungen 


July-s1i $3215 


Ga GER 


Fäden im Fernrohre, Mer. Faden 


Tag L | E TE. Geftirne, : im Mittel. Corr. 
"n rr Hi n n 
"hr 4 19021/13,3|22/11,4/8 Vulpeculae- م۰‎ 19U21'13,37 + ops 
27 44,2 28 40,9 58 Sagittarii een `° 2۵ 40,95|--- 1 
28 13] ۰26 58,429 563/796 Mayer... `` 28 58,347 71 
36344! 37 26,9188 20,41y Aquilae. :.: PR 37 26,95۱ 7 
39 51,8 40 44,5 41 38/0|x EAR 49 44:47 | 0,07 
145 20,5 46 12,4147 5,6 هو بت مک ست ۾‎ 46 I2,58|4- 0,08 
628,6 |20 7223! 8 16,6|1 æ Capricorni sen 26 722,20|4- opto}. 
6 52,6 7 45,9 8 40,3]2 e ee: 745,93) + 910 
33 54,2 35. 6,8136 ۶ em. ETT ag اوور6‎ 0,01 
- 49 30,5 51 20,7,21 Capricorn «+++... 5025,13! 1 : 
50 6/6۱ Er 1851 57,6 Basi OTN oa 51 T89 orr 00r der U: 
59'52,4 121 0384| ۲ 34/8|Velta «n 21 038,22|d- ۲ aAurigae .. + 354 
d | 1436| 5 2578| 4149|« Aurigae- ۰ ۰ 5 258/۵41 OO1leOrionis .. +3, 66 
4 42,3 5344| 627,9۵ Orionis een 534/57|d- OlOlaLyrae .. . +5 56 
u RE تسش و‎ EEN ~ |y Aquilae ۰ 
17 145 40 7 46 Ke 46 9 ) Sonne ۳ ve à a SLOTS 747 8,08 + 0,06|4 he .. d 3 p 
|47 202| 48161149 2 ما‎ —— 1994-5 50 
47 34,8 |17 48 32/749 32,2| Mond -------- ۰۰۰۰ 111,17 48 33,00|-+ ott ua سس‎ 
29 30,4 |18 30 37,031. 4«/5|» Ioyrae ۰ 420... 18 3036,92|-- اومره‎ 14 37 t ۵ 
36 31,4 |19 37 2379|38 17/7 Aquilae... Jg 37 24/03, H- 0,07 9 2 
140 49,2 47414142 3470 —— n8 4141,47|-- 0,071 i 
45 17,6 46 9,5147 alg —— M 46 9,73|-- 0,08 
——Q————————————— M MM MM ÓÀ—— MÀ M 
20 15 5,6|19 LS 6 5310 B en, tI 19 15 58,90|-F 0,07 Corr. der Uhr. 
20 50,6121 48,8 ulpeculae - -~-= . 20 وروی‎ een 
20 72] 21 4022 2,018 TER 5 2I D $ Sie: æ Aquilae . + 11,775. 
27 35/3 | _ 2839|29 29,6|53 Sagittarii- ss <: ZI | 28 3194+ of ره وم‎ 21, 75 
27 52,8 | 28492129 46,9796 Mayers... ... 2849,31|-- OTIS BP * T Iw 562 
36 2417 37 231138 22,8 Mond ۰۳۰۰۰۰۰ IR. 37 23,20|d- 0,12 SZ 7 ۰ = Il 87 
40 4219 4135/4442 28,5|« Aquilae ۰۰ م۰‎ ` 41 35,30)-F oo7z|^ "EM : Lg 7I 
45 11۸41 46 3546565] —— een 46 3,50|4- 008| 2۵.۰ و11۳‎ 
20 713,4| 8 7,411 æ Capricorni- «+++... 20 713,28|4- 1 
6 43,6 7368; 8310 22 ——— nein 7 3688 + 0,10 
33 44/8 |. 34580186 12/8۵ Cygni م۰۰۰۰‎ 34 57,95! 1 
50. 1,4|50 56,8|Saturn- - ---- sie 50 1,23 + 1 
56 50,6 | 57 4614158 43,4|1 x Capricorni <... 57 46,47|+ 1 
57 39 57 5918158 56,8 VERAN هن‎ a 57 59,85 + 11 
EE bedengt 
21 19 16 66,2۲6 50,0|B Aquilae ۰۰۰۰۰۰ و‎ 19 1556,14|-l- 0,07 Corr. der Uhr. 
19 50,8 20 47,921 46,016 ۷۵۵۵۵ و‎ ~ 20 47,91|-- 0,05 Aquilae . -]- 14," 
20 43 21 18121 5935 ——— e 21 131 + 05)” 1 2 1454 
27 32:3 | 28 294129 2677153 Sagittarii «+... ..... 28 29,14 oj31l, . i Iv EE 
27 49,8 | 28467 29 44,41796 Mayeri «e 28 46,64 + enk, Caprio ` -L 14. go 
36 22,4. 37 14,9 38 8,8|v Aquilae ES? Dok sr deeg 37 15,۵7] 0,67 Sé Ee il Er 9 
4o400| 41982542260. — m 4133,53 007 a Cygni .. Zi 24 
d We aal 46 ۶8 er 46 ۵64+ ojBl کت ارو‎ 
6 16,6 |20 7103| 8 Ant a Capricorni. =-->». 20 71016|4- oi 19" 59 . -- 415 
640,61 7344| 8286602 4 e nn. 734234 0 
31 4 32 32,3/33 31,0|Mond ۰۰۰۰۰۰ IR 38232244 ott 
34 55,636 9,5 Cygni e 34 55:43| F 1 
48 46,2 |  4941,4/5037,1|Saturn- eee 49 41,26|4- 1 j 
54 36/3 |  5541,9,56 49,3| Anonyma 37? 0 55 42,12|d- 0,03 ۱ 
57 18,8 | 58 2414|59 31,361 Cygni «c 58 2446|+ oyoa| 
6 Geier 7119| 8184| 9 — see 21 7 12,06) 4- 9,03 


V á————— ————— M M HQ ا ت ت س‎ i | t 
2 4° 20° wurde das Pendel um 3 Theile der Schraube verkürzt, wodurch | 


BS 


EE 


mit dem Mittagsfernrohre. 37 


July A8 E 


Fäden im Fernrohre. 


Mer. Faden 


Cor. ` 


ep | Lt Së Zeg وود‎ za Mittel. 
۱ Bis Auguít 1 incl 
die Uhr 16," 5 aufgehalten wurde. Das Infirument, welches m 3| ım ge? e, 
ófllich vom Zeichen zeigte, wurde berichtigt. n = ko 066 | 
n m "n ۱ " ۳۲ جوم‎ + Dr 051 | 
26.114'52,5 |11U1544,8]16/37,9 g RE R. 11154477 | ojor Corr. der Uhr. 
I2 55 a^ d 54,0|z Urfae minor. unt. Pol. |12 55 28,93) me 
13 53,3 |13 E 15 39,8|« Virginis Or PROPRE 13 I4 46,10|— 0,02 TU + 41,88 
6 37,9 14 732,2 8 283 æ Bootis akalo RR nl ^. 14 7 32,18 -- 6,01 Da ER ۰ 4 4I, 89 
15 26 10,8/27 16,2|a Coronae ...-.---- mn I5 26 10,76|+ 0,03 + 41, 73 


: Aurigae 
Das Inffrument zeigte genau nach dem Zeichen. Nach der Umlegung|* gae » +41, 97 | 
war es, 1,474 A =, 8, Herculis ۰ 1 41, 70 | 


Ophiuchi , + 41, 66 
1 44|17 2202| 5 54,5۵ Aurigae unterm Pole, 17° 220,13l— 0,21 SP 4T, | 
4 39,3 5 325 6 Pur a Herculis scitis aie De 5 32,73 E Òr ol Sen ak 2 76 | 
24 47,6 25 40, 6۵ Ophiuchi RER 25 40,86 ۵,۵۴ تم‎ T 41, 90 M 
I9 IÒ 16,517 I2,I|I e Sagittarii» eers» es.. 19 10 16,49|— 0,05 6.577 41,77 
LGE a grams 10 23,46|— 9,03] Se EF 4,81 || 
14 36,3 15 29,5 16 23,1 B Aquilae e el» s a eee eieiei 15 29,33 0,00 D. | 
19 23,9 20 20,521 18,8:6 Vulpeculae .......... 20 20,741 0,02 acd» 
I9 37,1 20 34۵۱21 32,68 ———— +. nn 20 34,21 + 0,02 
‚185 553 37 41,519 Aquilae <... 3647,95| 0,00 
4i 4 eege E na At 5,25| 0,00 
We ee Atël 4533/456 ers d RAM 45 33,60 — eot 
28|25 1,2 ۱11 .22 53,3 EE ta [tr 22 523 60h. Venus «(n nee IR.ıı 2253,35|- 0,61 
25 12,7 |15 26 11,0|27 16,8 Coronae +» cr 15 26 11,177+ 0,03 Con tee 
34 29,2|35 22,81 Serpentis... + 3429,38| ۰ ۰ orr. der Uhr. 
I 5,3|17 . 220,9۱ 3360۶ Aurigae unterm Pole. 17 220,83|— Gäile Coronae . + 41,17 
4 4 5:3313) 6 و27‎ Herculis en 53319)+ 6,01 « Serpentis . ۷1 41, 11 
20 19,8 18 21.16,6|22 14,624 Sagittarii م۰۰۰۰‎ 18 21 16,67,— 6,64 la Aurigae . +41, 34 
20 53,6 22 47,6|Anonyma gm ۰ 21 50,11 0۳۵4|» Herculis . + 41, 23 
20 59,5 2156,522 54,0 — 24? 100۰۰1 2156,34 0, Lyrae ۰ . 4-41, 6 
2137,6 22347 25 Sagittarii .........: 2234,66|— ۵,۵4 Aquilae. . +41, 29 
27 4 2831,0 Praeced. 4 Lyrae- een ا 8,0512 رود‎ 4- 40, 94 
28549]. ae. t4|31 ع|ور8‎ Lyrae -- 0.0: 3o 1,35|+ 8 , + 41, op 
43 47,2 4445/3145 39,7 112. Herculis - +1... 44 4308| + ۲ a Caprio. , i 41, و۵‎ 
45 224146 18,9| Anonyma 2! N,.......« 45 22,314 0,012 —— . #40, 97 
9 22,4.|19 IO 16,8|t1 12,5|1 e Sagittarii ده‎ +e [19 1۵ 16:92/.— 0/0312 Cygni. i . + 40, 65 
29,0 1024018 19,۶۵ و‎ ——— een ۰ 1023,92|— 0,03 ir | 
y KE 15 29,5 16 23,4 B Aquilae ere ru ری‎ d d 15 29,53 0,00 18. 30° ۰ + 41,085 
19 24,4 2021:4۱21 19,56 Vulpeculae ۰ 20 21744|-# 0,02 
1937,7 | .20345|2132,8/B ی ىت‎ ` 2034,67|J- 0,02 
28 6,0 29 2,7130 0,8153 Sagittarii ZER DES 29 2,84|— 0,04 
28 4 29 20,4130 17,796 59 20,24|— 0,04 
835 55/5 |  3640/|3742,3;Y Aquilae: e "| 6484| ۵ 
40 7 41 .: ۱6۸۵۱2 ]ارو‎ ga CC 41 6,23]  Oojoo 
42 35|  4255/74349,4|Anonyma 8° Aer | 455590 C 
44423] 46 34,246 27,8 Aquilae... 45 34,36 سس‎ 1 : 
5 50,5 |20 643,9| 7 38,41 a Capricorni» -v -+-+ 20 643,96,— 8 
6 14,6 8 2,2 2u po— TE 7. 7,94 — 0,03 
33 16,0 34 29,035 43,314 Cygni ۰۰۰۰۰۰ 34 29,02!+ 7 
1 46 16,1 47 8 6,41Saturn- «set n 47 11,20|— 0,03 
49 4 50 149۱51 12,0 Vela-: ones o KREENIS a 5 14,78 — 0,04 
57 58,359 وب‎ 61 Cygni: 5:0 1 7581514 0,05 
540,4 |21 ne La] ee e E 6 480 9,05 
8 23,8 839410393 .—— 0v 6 2 9 3045| + 5 
7 28 55,3129 48,1 |# Canis minoris- "+++. 7285515 — i 


— 
— MÀ 
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58 Beobachtungen 


تست سح — ge re EA‏ نت 


N | 

July und Augwfiıg81ı5. 

| Fäden im Fernrohre. P Mer. Faden 

| Tag L n AIT. Getlirne. im Mittel, Corr. 

| gi " Szen Y 30 47 TE | " | " | 
P 22 4 29° oj ان‎ AC ی‎ ii a0165 

| 30 27,4 - [32 19,0 ) Sonne * «4 8930'15,67|-+ 0,01 

f Das ófliche Ende der Axe war o, 4 Theile zu hoch, und nach der 

j Umlegung 1, og Theile zu hoch. Das Inftirument zeigte 1,“ 2 

| | öftlich, und nach der Umlegung 1," 2 wefilich. " 

| = ی‎ EEE ESL dr ^ , o der Uhr. 

| 1 [2023,4 |18 21 20,2]22 17,824 Sagittarii. ee 18.21 20)14l— 0,04! Lyrae. . 7 

| ge gie + 0 

| 120565] 2153522 51,5|Anonyma 9m — 24° 22:۱ .2153,5t — ۵۵4 Aquilae. . + 37, 60 

| [a 34 22 1,0 25. 490 24^ TO: 22 0,67,— Odile ——— و‎ 43, 48 

| 22 38,223 3578125 ۰ ..- 22 58,00 0۵45 a Capric. . + 37; 49 

| 28 35,0|29 42,3 Praeced. e Lame- <+, 2854784 00512. + 377 150 

| 28 58,6 31 2,6۵ Lyrae ee et hn + 498 4 0/05 Cygni dade 27, 03 | 

| 43510| 4446/6/45 49/41۲2 Herculis .<........ 44 46,65|+ ۶ Ü rye | 

| 44 30/3 |  45256|46 42,6|Anonyma 21? ۰ 452585|-- 001). 19. 46 ۰ + 2 

| 9 25,9 |19 TO 20,6|11 16,4|1 e Sagittarii ۰ “|19 16 26,65 0,03 | 

| 932,01 1027611 23,32 6 ——— 5007 10 27,49,— 0,03 | 
14404|  1533/3|16 27,3|B Aquilae... | 15 3036| 9,00 | 
19 28,2 20 25,8|21 22,516 Vulpeculae «+++... 20 25,17|-۲ 2 
19 41| 20385213688 — ne. 20 38,41|4 2 | 
27 94| 28 Gët 58 Sagittarii «esee 28 6,35|— 0,04 
27 27,2 W^ok|ken. .|796 Mayeri ........... 28 24,00]— 4 ! | 

| ' 135 59/8 36 52,0 37 46,0 y Aquilae ch nere 36 52,13 0,00 E 

|: مه‎ | 41 9442 35l« pere 6 n 41 9,70| 000 | 

| 5545|20 647,5| 7 41,6|1 e Capricorni -+.....- 20 647,56|— 0,05 

| ó 18,3 RN EE re 7 11,43|— 9,03 | 

| ur EEE CT ES Ewe o rv E 34 3265| + us 

| 3 33 3 "m ۶2۰۰ o er n 39 37,25 0,0 ۱ 

| Wolk. 46 28/647 25,9 ۷6۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 46 29,38|— o6 4 Corr. der Uhr. 

E 7 CEDAR سوت و وه‎ Urt o hb 36,761 

1 1 B LG AER Nr ara — 
| و‎ | 5423 |14 6373| 7 33,5|e Bootis [t4 63730— ۵02 yi. Auguft rr incl 
3 : 3 ^ x کے‎ 
| al | 7 |29 542| Canis minoris........ | 7 29 11۵+ oe zer ée M 


c = + o, 051 


| 5155385] 8 56 28/1/57 sone... | 
| [s7462|  58410|59 36,4 ySonme- ..- | 8-578449 TOR] ` Cor. det Uhr. 
| I2 55 45 « Urfae minoris unt. ۲۵۱۰/12 5534,50 Coss mi 
| 18.599.113 14 52,6115 46,8|a Virginis- «s I3 14 52,80|-+ 0,06 art min. + 34,"96 | 
| 5440 114 6392| 7353|« Bootis «nn 14 639,18.— c,02* e" . + 34. 99 3 
| 36 2,3 |19 36 55,0|37 48,6۲ Aquilae... 19 36 5500| + ago nous « - +34 78 | 
| ,همه‎ | 4112642 63& — ore 41 12,704 oor 7 Aquilae — + 34, 74 | 
| 42 4 43 2,3|48 55,9| Anonyma 8° ۰ 43 2,57|-- ooi ^ — ° "ues 48 | 
j- 0144497| | 4540/7|46 33,7|e Aquilae .:........... 45 49,74] -+- 0102 Gate E S4 65 | 
555,5|20 650,6) 7 44/7,1 æ Capricorni >. -+ ۰.۰/2۵ 650,634 oonllfe - SE 34 374 
6 20,8 7144| 8 8,42 « cs Eheu UM 714234 0,07 ar; a}; F 34, 63 | 
33 22/6 | 343513185 49,4 Cygni م۰‎ 343585.— o,ro| TEP °: --34 52 f 
4357,91  4452,9|45 48,9|Saturn................ 4452,96|-- o,oB| 17" 11' . + 34,468 | 
Vefa, vor welcher eine Wolke lag, war unfichtbar. | 
| 150568] 52 3,0154 10,4lAnonyma 38° ۰ 52 3r02|— 0,08 | 
| 55 64 56 22,1| Wolk. 37? O< el 56 22,18|— 0,08 
| 57 58,6 59 46| Wolk: |61 Cygni ‘5s... 59 4149|— 8 
2 Kat 21 6 52,6 Wolk. T lafs e&t t t n 21 6 52,63 سے‎ 0,07 
I 15,7 5 2 28,3 3 43,6 e Aurigae EE EERE, 5 2 28,12 سب‎ 0,11 
xS 4,2 557,618 Orionis MENO 2:40 46€ 5 4,19|d- 0,05 
7 29 1,929 55,0|x Canis minoris مج‎ 7 29 1,90|4- oe) 


mit dem Mittagsfernrohre. 59 


۸ 1 6 ۰ 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


mo m. نیت‎ im Mittel, 


" Hi H 
6 [59250 | 9U 0'19,9| ۵ U id EA Corr; der Uhr. 
S. و‎ do ege eye TE 
olk. 111 53 42 2| Venus [TI 2,2 0,0 E li { 
'Das Ae E بت وه‎ xe war o I2 Theile zu Ec مس‎ i 8 Orionis aka + 34 56 
Umlegung o, 68 Theile zu hoch. . Das Infirument zeigte oui « Canis M + ۵4, 18 
ößlich vom Zeichen, und nach der Umlegung o," 8 weftlich. به‎ 8 . . +33, 7 
12 5537/0 æ Urfae minoris unt. Pol. 12 55 37,00 y Aquilae . T 33, 84 
5 447 |14 6399 ak, |« Bootis 14 639,97|— oo2 ——— + 39 53 
36 3,0119 36 56,237 49,4۲ Aquilae ums rer. 19 3655,90| ` ooolf e e + 33, 75 
4021,4| 41134 e : 41 13,65|-- 0r! « Caprice : + 33, 40 
41 L5 4I 4 Anonyma 9? 10° 41 54,26|-- 1 Sa r MEE 
4449,5| | 4541846 34,5]g Aquilae ۰ 4541,64 + ووره‎ Tënt . . -- 33, 44 
550,4|20 651,4| 7 45,9|1 e Capricorni 20: 651,60.d- 0,07| 15" roi, + 33,483 
6 21,8 7154| 8 952«* = nt Ibo .7-25,26125: 0,07 
34 36,635 5075 « Cygni 8436,43. O10) ۰ s 
40 47,9 4I 44/7 42 42,4. V efta 41 44,68 4 0,16۱ 
43 40,9 44 35,8|45 31,3|Saturn + 909 
55 23,2|56 30,0] Anonyma 37? 56! 55 23,10 — 0,08 
156599) 58 5,6159 12,661 Cygni 
"547,9 |21 6532| 7 6۴ 
831,4 9 380| 10 ۴ ۳ 
1140| 5 2292| 3 44,9۱ Aurigae 
4 12,9 5 54| 558,9|8 Orionis 
I3 40 14 2,8115 2,88 Tauri 14 2,86|—-0,05 
43 43,9 44 36,1145 29,3|« Orionis 44 36:13] 9/'91|.. Corr. der Uhr, 
3531,5| 6 36 25,837 21,0|s Canis majoris 6.36 2579| + 0,08 - 
i « Aurigae .. 4 33,27 


16 I x gOrionis . ۰ 4- 33, 35 
7| 3167| 9 "6240 xe ۱ 9 5 و17۳6‎ 0,01 @ Tauri . Jl. 33, 48 
II 56 59,4157 52,4| Venus LR 5659,40|d- o,o3|* Orionis , . +33, 14 
12 55 37,5 a Urfae minor. unt, Pol.|12 55 37,50 æ Canis maj. +33} 15 
13 14 64| 15 484j« Virginis 14 54,/73|-- 006|* Virginis . +33, 04. 
14 ۰6 41,2| 7 37;8|« Bootis 6 41,05|— 0,0 e Bootis .. +32; 88 
20 652,6! ۶ 37,311 æ Capricorni > 652,83|--, 6,07]1 « Capric. . + 32, 8 
7 16,3 8 10,5۱2 æ 716,56|2- 0,07|24 —— + 4-32, 50 
94378355149 Cygni 34 37,23 n ooje Cygni . . +32, 64 
40 491 41 4 13 elta 40 4 ‚18 0,10 U 4 ۴ 0 
45 147 i OSE Sool "^ 99 Tag 
52 5,3153 124 Anonyma 38? 8! 52 5,27|— 0,08 
55 24,1156 21,1 «87 55 24,16|— 0,08 
58 6,5159 13,561 Cygni 58 6,56|— 0,08 
21 6544| 8 ۳ ۱21 6 54,26|— 0,07 
8324|  9839/|1o 46/5 |- 958,92|— 0,08 


8|7.79|9 8 20| 8576 و‎ 9 849|— oer Corr. der Uhr. 
920,2| 10149|I1 10,2 مج‎ 7 
Ik. Ia oral oli, |Venus Lis 014704 3۴ ۰ ۰. + 31,777 


14 642,1| 7 38,4|« Bootis 14 642,15 : +31, 51 

17 25 50,726 45,2|« Ophiuchi 17- 2550,90!  : ©, o «5 +31 1 

18 30 I1olgı 18,5|* Lyrae 18. 30 10,92|— o,o9|4 Aquilae . . + 31, 20 

19 41 I6,/1|42..9,4|* Aquilae 19.4115,97| ۴ ed viel 31, 6 
44520) 4544,114637,26 —— 45 44,344. 0,01)! « Capric. ۰ +31, 11 
6 0,۵ |2۵ 653,8| 748,011 e Capricorni 20 653,90|4- 0,07|? 7 e . 27 
6 6 717,6) 811,52 a — 7 17,60|d- 6,07 «Cygni .. +31 09 
33256| 34 38,8 وق‎ 53,2j« Cygni °: 34 38,78|— or10| 18" 47! ۰ 1-15 
38 5713 39 54,6 40 52,6| V efta 39 54/51|d-- 0,10 


4o Beobachtungen 


لک 


Auguf 181 5: | 


i Fäden im Fernrohre 
"lag. ۰ $ Mer. Faden | 
A Ch sine. j 
| | I nm SEH n im Mittel. 
8 43! 7;3 [20044 Ed Saturn : va ebe H UA 44-22 d 
E EE 
5419,9| 3 5 CEES . 55 25,62 — 0,081 
sz 2/5 58 8,2159 15,1161 Cygni «eee 28 سر‎ Kä eet ۱ 
5 50,6 2I 6 55,51 7 ۵6 مه مد سس‎ nen or ra 55,76 fc od 
8327 |, & 9 40,6 10 48,2|c Mis Sue ciis a e ES SEN 
| وی ۳ج‎ Eder Hs Sich vom Zeichen uud. fchien مه‎ 
| o, ê Thaleen ee K en, Das ófliche Ende der Axe war 
| | H ch, und nach der Umlegung o, 60 Th. zu hoch, 
اه ۳۲ و‎ 9 11541 I 
13 12,1 14 6/215 Ij ) Sonne veo het otn ۰۰۰۰| 9 13 0,20|— 0,01 
20 52 10,3|53 17,5| Ano age gl... تن‎ 
5423/61 5 29,3 56 363 m 7 p I u - Ber — sr 
[97 6,2 58 11,559 18,561 Cygni -+> «robos 58 11,69 = 0,08 
15544|21 659,4, 8 597 a 2I 6 59153 em 6/67 
| 8 E e 2549 io 51,6 ç 3 ۰ 5 LI N 9 44:09 CET 0,08 "Corr. à AT 
| 5389 | FSO O aas Cis metis [ 6 86 Bo up aer CIT nn aeg 
| 33 223 و‎ eegen 7 29 10,20|-- ojo2|* Camis maj. 4 25/91 
à 32,7\ß Geminorum.......... 33 32)45|— 9,05 a Canis min. -J- 25, 95 
| 10 | | و‎ 15 46,8 WE EL. e TAB 25 ad 
e „ns 17 597x118 541 Sonne CUR Ee 9 16 52,88 سد‎ 981 e AN + 23 62 
E 20 4 EEE EEE 1 : 32 
35393 bo 34468136 Qe اشوین‎ anal ogo] TT 
148 4619 49 5572۱ v cruce DA s 
51 7,8 52 14/1/53 21,2, Anonyma 38° ۰ 52 18, و‎ pe 
54 2713 55 33/0/56 40,1 37 RÉI sn 55 ها یوم‎ pe: 
57 9,۵۱ 58 15,۵59 1 Cygni Ee e e F 81 CH 
5 38,3 |21 BSE E een en E سم = و‎ 
12 la '4 
| 9 481 IO 55,6 Te ee pe SCH 9 48,04|— 0,08 
۱ 
- و‎ 1938, l "SE Corr. der Uhr. 
21 50,5|22 45,2 ) Sonne: و‎ H 20 44,53|— Gët „Capri 
46 11,4 |20 7 48| 7 590|1 « Capricorn ech 20 7 6-+ 2 u Ben 
6 35/7 Z 20,8|- 82318 DEE ortis EEN pesa | و‎ re 
33 37,0 34 50,0 36 48# Cygni M pm SEL 34 ph rele er S „+19 85 | 
38 50,5 39 543|40598|4 —— nennen 89 54. Sé ës: 20U vi. 4- 20۵0 || 
42 24,8 43 20,1|44 15/8|Saturn (in Dünfien) -+ ۰ 433 er ecd | 
48 5077| 49590 SE nde? H 8,99 >. 
5t11,5| 52 17,653 24,5|Anonyma 399 D, 2 ged Sieg 
54307 | 55 4 37? ۰ 55 es — e 
5713,31 58194159 2579161 Cygni «e eru ول‎ 
6 1/5۱21 7 67| 8 5 ur ee و و‎ 2I e Sa Maece 
سس‎ d 9517|10 59,2] dër e ege E 
Das Infirument, welches etwa 2^ nach Of j M FRY Bis Sept. e? 
tigt, und der kleine Collimationsfehler er سر‎ WE m EX GI 
| جوا ود‎ 50|20 as 17,8136 aale Cygni ee 2m ار‎ 
39 18,6 ® SS t وی‎ Regen es Xeon N Uhe j 
49 18,۶ | 5026,9 Ve re AAE E epee B en Se Keen a Cygni u 
513971  5245/6|5352,7|Ànonyma 38° gr...» eg ره‎ e Ser E de 
54587) 56 47157 11,6 87? 56! - e = دوع‎ a i U Mom 
574u5| | 5847259 54/461. Cep n C sr l0 5o MS | 
6294 ۱21 7850| 8 زور41‎ = en 21 = = e SE | 
HOI" | 
9 2 Io019,5|t127,3€ | —— een 10 19,62|— 0,06 | 


41 


mit dem Mittagsfernrohre. 


7 38| 7 57,8 


ia Fäden im Fernrohre. 1 Mer. Faden 
Y I. | 11. | 111 peine. A Mittel. | 
n H n " 
I9 [55/350 ۳ Wolk.|57^t9,6|a Aquarii ee E o0. ` Ger. der Uhr. 
| Das Pendel wurde verlängert. ee HE 
^ décret) 
x | و‎ ..— I, 42 
22| ۵2۵, 1۵ I1'13,8| 2 81 _ „læ Herculis . . — I, 40 
2 30,5 3 es 4 18,3 } Some LL دح‎ ra 10 218,93|4- 6 y Aquilae . . — t, 1 
26 12,5 |12 56 18,5|85 53,0|« Uxfae minoris unt, Pol. 12 56 18,18 e €. — I, 0 
41233] 4216043 98|Venus-: en IR. 42 16,07\4+ 8 و1 تس و۰‎ 2 
6 20,۵ |14, 7 15۸1| 8 11,7|« Bootis e T4 E 15,28|+ 0,03| E « Capricorni — I, 2 
Das Inftrument zeigte etwa 2,^ 5 nach Often, und hatte keinen Col-|2 4 . — سب‎ I; 17 
limationsfehler. aCygni . — 1, 58 
1 48,1 ۱7 3 40| 418,8۵ Aurigae unterm Pol. |r7 3 4,06|d- 0,30 SUN E m 
521,9 6 15,4| 7 10/0]a Herculis eneen 6 1546! + 0,05 393 oo S 
IO 47 \19 10 59,511 54,9|I e Sagittarii» "seen... I9 10 59,52|4- 7 
IO 11,5 11 6,2 1/۵۱۵۵ aS "et 11 Gaz 7 
15 ۸ 16 11,9117_5,71B Aquilae ............ 16 12,03! + 6 
20 68| 2ı 37|22 1,6۱6 ۵ +++... 21 3,7114 0,01 
20 20,0 21 1۲7,۵22 14,98 — «nnn 21 16,97 + Goor 
27 48,0 28 45,129 42,6153 Sagittarii»... ee 28 4491|41 09,19 
28 5,6 29 2,7130 0,3796 Mayeri........... 29 2,54|-- 0,19 
3638,71 37309138 2441y Aquilae م۰۰۰۰‎ 37 31,034 0106| 
40 55,6 41484 42 Aide —— nenn ER 4827| 0,07 
41 36,8 42 28,6143 22,4| Anonyma او‎ ۰ 42 28,8۵4 0,07 
۱ 45 2441 46162147 9,58 Aquilae... es 46 16,40۱ 0,08 
$ | 59 8286037/65 B Cygni مس‎ 59 3271| oe 
632,6 120 726141 820,411 « Capricorni - +++: .»- 20 726,16, 5 
۱ 6565| 7 500| 84432 e ی‎ 7 49,96 5 
29 1 30 11,981 5/6|x Delphini ............ 30 11,90۱ 1 7 
33 58,4 35 11,436 25,6]@e Cygni eneen 35 11,38|— 0,09 
39 11,5 40 15,641 20,9۸ —— ec E E 49 15,681 — 0,04 
49 12,0 50 20,4 TUUS CEST DORT REINO Y 50 20,34 سس‎ 0,07 
: 5I 32,8 52 39/3 53 46,1 Anonyma 38° 8 eo 52 ساووروق‎ 0,05 
54 51,9 55 579۱57 47 97^ GOL cae EE 
57846| 58 4076|59 4704/61 Oygni ۰۰۰۰۰۰۰ 58 4049,— 5 
622,7|21 7280/2 83442 m9 TUTTI 21 728,06,— 5 
9 6,5 10 12,611 204|:  ——- et metn 1012,79|— 0,06 Corr. der Ühr. 
28445 | 7. 29 36,880 29,912 Canis minoris: «++...» 7 293677|T- 9/08] nt 
81 59,8 33 58,8134 590g Geminorum. e 33 58,86|-— oot æ Canis min. — 0,43 
d ê Geminorum — o, 4 
26 ۱ A 1 [to SE Zu SONO E مود‎ 10 soen 0,06 75 321۰, — 0,38 


6 10,8 | " 


24| 739r |10 8320| 9260| mi FE geo rea 
| و‎ 48,9 | 1۵ 42o|tt sel Sonne TO 937,04 0,06 
Me 
25 r1 17,5 [vo 12 109413. Aë game. la | 6 ; ; 
t3 2p eei 143 j Some Se ke 13 15,51|4- 0,06 er der Uhr. 
3 112 56 9,585 43,0| Urfae min. unt, Pole. 2 56 9,06 e Virginis eT 5/45 
1429,2 18 Wolk. |16 15,8|« Virginis..*.......... 13 1522,05|d- 9,14 Aquilae . . 4+ 6, 53 
Das ófliche Ende der Axe war o, 15 Theile zu hoch, und nach deris —— .. 4-6, 12 


» م 


i ß : . +6, 0 
ان‎ [P 37 23,07|-+ 6۵,۵6۱] « Capricorni -+ 6, 26 


4- 6, 28 
۰. H6, 43 
19U 11 1 + 6,20 


41 40,۵31 ۵2 ۵ : 
42 21,30 O,07la Cygni 
46 8,97 ; 0,08 
59 25,27! 0,03 


ER z 7 18,66|-- 0,15 


i 11 


Umkehrung 1, 07 ‚Theile zu hoch. 


41409142 4,4 —— ci. 
: 43 14,8 Anonyma 9? 10! 
46 8,9147 2,2!e Aquilae 
59 25,260 30,111 B Cygni LIO CA CA RU, 


"e*t n n. 
sees ER € o y 


de 718,7| 8 12,8|1 e Capricorni 


86 30,3 |19 37 23,4138 16,4۲ Aquilae 


49 48,4 
41 287 
45 16,7 
58 21,6 


Beobachtungen 


مس سس سر اس nn UN‏ ند تل نما س س 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Auer u f 


o 


Fäden im Fernrohre, 


| I, | III. 


42 


t n dà‏ ۰ ۰ ۰ و 


n m , n 
ES 6/49,3 |20U SCH 9136,6 2 æ Capricorni 


à | 


Í 
| 


| 


| 
| 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
| 
| 
| 


29 11,6 30 43131 57,7|x Delphini eur... 
33 50,5 85 6 17,۵ | Cygni DT 
39 40 40 7,9141 132120 —— :« nnn 
49 44| 50 12,6 y —— een nnn 50 12,64|— 0,07 
51256|  5231,4/53 38,6 Anonyma 38? 8! .--.--- 52 31,49|— 0,05 
54 44,6 55 50,456 N eg Pn | 55 50,89 |— 5 
57 27/0 | 58328159 SIST Cygni «n 58 32,73|— 5 
6 15,5 1 7 20,7 8 26,8 T — و وه موی‎ EK 21 7 20,63 — 0,05 
8 58,6 IO 5n II 12,8]e reir IO 522l— 0,06 
I ojro o i 
didum TUTO 1 16931214 ad Cors dar Uir 
51 29,7 112 52 22,8|53 16,1 Vends-. l6 IR.|ı2 5222,74|-- oj13|eBootis ... + 4 
26 50 56 15, به‎ Urfae minoris unt. Pol. 56 13,53 + Aquilae .. 1 رو‎ o2 
6 99114 7 53, 8 gos Boopis ee 14 7 5,28|4- 9032 —— ... F8 74 
9 54,5 |19 11 44,81 e Sagittarii- "rec ee. 19 1049,18; + 6۶ . 4-8, 2 
IO 1,3 10 56,1|11 51,6|2 e — xt Io 56,02|-I- 0,17|I « Capric. 4- 8, 69 
I5 8,9 16 1,7|1655,6|B Aquilae „Heer... I6 r,76|4- ۶ 8, 79 
20 3 SES Wulpeculae.......... 2053,31|d- oot|«Cygni ۰. . +8, 72 
20 9,7 21 6,6122 4 ee en 21 6,71 0,01 H û Fuzi 
27 58,2 | 28348129 32,4/53 Sagittarii م۰‎ | 28 1 ca 0,19 D ss. د‎ 
27 59r4 28 52,0/29 500796 Maren... 28 52,14|-- 0,19 
36 27,6 37 20/7138 14,3|y Aquilae sc... 37 20,57|--- 0,06 
40456| 41 38,|42 31,9) —— een 41 38,30|-+ 7 
41 26,2 43 12,3 Anonyma 9? To nn 42 18,80|-+ 7 
45 14,۵] 46 6,3|4659/3|P Aquilae ..<......... 46 6,34|-- 8۱ 
58 18,8 59 22,7 60 27,6 ıB Cygni WERE ye 59 22,67 20,03 
622,8|20 716,2] 8 10,6۱1 æ Capricorni- e 20 71623|-+ 0,15 | 
6 46,6 | 834,3۱2 « pu ertt | 7 39,99|4- 5 
30 55/3|* Delphini CEA 30 1,74!+ 0,07 
33 48,0 35 1,0 36 15,41% Oygni a win € e a $'d qe WM p 25 1,05|— 0,09 
39 1,6 40 5,5141 LIA — ++ e 40 5,67 — 0,04 
49 2,0 50 10,2 y e 9 o n o 5 | n 50 10,24 KS? 0,07 
5123,01 52 28,9 53 35,91Anonyma 38? 8....... 52 28,89 — 0,05 
Ad 42,۵ | 554718156 549 Ne یو‎ d 55 47,86|— 0,05 
57244| 58 30۸4|69 37/461 Cygni ۰۰ . 58 30/36|— 5 
Ma 23 7 TO Sage A nent 21 7 18,06|— 0,05 
8 56,3 2 5 2,5|11 10,310 Gm E 10 2,65 0,06 Cor disce 
35 55,4 36 4913,37 44r4|« Canis majoris ۰ el e 36 49,3 0,16 orr. der y. 
21 35,0 | 7 2 36,2123 39;0|« Geminorum هو‎ 7 27 iR 0,02 TEPE FT 
28 4 29 26,6 30 19,9) Canis minoris........ 29 26,67 + 0,08|; Geminorum +- ais 17 
; 32 49,8 33 48/7 34 49,8 £ Geminorum secs, nl 33 48,76 کح‎ 0,01 3 Cara min. $- 9; 77 
E 18 32,8 |10 19 25,7|20 19 7 EE A Ae 
/ / , e Auri e 
2042/6 | | 21 2 Sch TT TE RS و‎ 20 30,61] 6,06 ^ ie. = 10, 96 
Das Inftrument zeigte 1," 8 nach Often und [eine Collimation war OR 2 
richtig. Io" 32 . + ro,“27 
136,2 |17 2 519] 4 6,3|« Aurigae unterm Pole. |17 2 51,88۱ 0,30 
6 3,1| 6 57,6|« Herculis و م۰۰۰۰‎ . 6 3,۵54 0,05 
35 52/9 | 6 36 46,537 42,1|« Canis majoris .......- 6 36 46,86|-- 6 
28 32,0 | 7 29 24,0130 17,0|2 Canis minoris. :...... 7 29 24,03|4+ 0,08 
32 1 33 46,2]34 46,3 € Geminorum i... 33 46,20]— 1 
: | 
28 ۱22 10,0 |IO 23 2,9123 56 
24 19,3 25 12,1 o | Fonnen «s مه‎ seres IO 24 7,47|d- 0,06 


mit dem Mittagsfernrohre. 43 


LER ——Ó———MeÓ 


nn in men ia ei n 


.18135 )ماع 


Fäden im Fernrohre. Mer, Faden 


SARF: | لد‎ | See, im Mittel. 
" W " " " 4 
28 (5613,2 |12U57^ 6,1158! 0,1| Venus n. eee 1 R. rotg 6,164 o,14| ` Corr. der Uhr. 
1 22,2 |17 2492| 4 3,6» Aurigae unterm Pole. |17 2 49,09|4- Deeg eegene 
5 6,6 6 0,2] 654,6|y Herculis ............ 6 6,614 0,05 a Canis maj. 4- 12,49 
15 3/6 [19 15 56,7|16 50,41B Aquilae NC 19 15 56,6014 0,06 « Canis min. + 12, 42 
19 51,4 20 48,4|21 46,46 Vulpeculae e | 20.4841 gorf Geminorum 12 44 
20 48 21 2,0121 59,9 8 ——— wee er 2I وت‎ 0,01 » Aurigae . + 13, 79 
27 32,8 | ود‎ 29,6|29 27,4153 Sagittarii ....<..... 28 29,61|-- o,roj^ Herculis ۰ +13, 1 
27 50,7 28 4712|29 44,9|796 Mayeri........... 28 47,28|- ودره‎ y Aquilae . -+ 13, 98 
36 22,9 37 15,4138. 9417 Aquilae ............ d 37 15,60 د‎ 0,06|* . + 13, 62 
do 40,9 41 3314 æ —— rer rer nn ng. 41 33541 + 0,07 e x E + 13, 78 
41210] 42 13/443 7,3|Anonyma 9* 10'....... 42 13,60| +. 007| # Caprice. . + 13, 78 
که‎ 94| 46 546544] Aquilae e 46 1,47|d- 00822 — — ۰ +13, 84 
58 13/7 1 , 59 1715160 22,51 و ظ‎ 59 17,54|— oyoa|* Cygni ۰. +13, 80 
6 17,6120 7 11,2۲ 86/۵11 e Capricorni موم‎ 20 7 11,13۲ 5 15U 584 . + 13,443 
6414| . 7850| 829,32 6 ——— e e 7 8493|d- 5 
29 8 29 56,530 »مرو‎ Delphini...«.«...... 29 56,47| + 0,07 
33 43,1 34 55,736 10,34 Cygni tr NEE 84 55,95|— 0,09 
38 56,5 | 40 o4[4t 27| — ern 40 Däi 0/04 
48 56,8 50 419 LÀ Be مره‎ 50 4,99 0,07 
5117,6|  5223,8153 80,7] Anonyma 38° 8.......| — 5223,66 — 0,05 
„154 7 5 4215156 49,7 97^ Sören 5542,59 — 0,05 
57 19,5 58 25,3159 32/3 61 Cygni ernennen. 58 25,32) — 0,05 
i 6 78|21 713,0 8 19,2] — ctt 217 12,96 — 0,05 
EH T ` 9575604105986 c Seem 9 57,65. — 0,06 
| 1399| 5 248,6| 4-4,3|* Aurigae.» «e 5 24851|— مد‎ 
4 319 5243 6 17,9 8 OFIOTUS ۰ RR 524404 013 
IS 23,0 14 22,۵۱ 15 2926|8۵ ۵۰۰۰۰۰۰ «e 1422,10,— 0,01 
2158,44; 22 56,2,2355,0,Mond een IL R. . 22 56,204 0,02 
35 50,2 | 6 36 34417 39,31% Men majoris ee 6 364432|+ 0,16| Corr. der Uhr. 
28 29,5 | 7 29 21,3130 ۶ anis minoris- "+++ 7 29 21,44 + 0,08 mg = 
33 43,7 |34 4319|@ Geminorum» >» +» + ++ +- 3343175 gen . | säi a 
E ; ۱ gTauri... +1 1 
29 3 2 IO 2 SE Ge ) Bone. ei E IO 27 44,30 + 0,07 « Canis maj. d "m = 
25 56,0 |12 56 4,085 37,0|« Urfae minoris unt. Pol.|ı2 56 2,51 a Canis min. +- 15, 05 
58 30,1 | 59 22,860 i7,0|Venus :- «s IR. 5923004 4 ۵ Geminorum 4- 14, 92 
I$ 1511,9|16 5,7l« Virginie... 13 15 11,96. + 0,14% Virginis . + 15, 51 
6 2,4 4 6 58,0 7 54a |e e CE CROR. I4 6 57,92 ED 0,08|* Bootis ۰ ۰ + 15, 66 
25 87,4 |15 26 3519|27 35,6|« Coronae ............ 15 2635,97| oo Coronae . + 15, 86 
34 21| 34545135 47/7۱2 Serpentis. «access. ۱۰ 94.544715 وورن‎ ۳ Serpentis . + 15, 76 
16 52,1 16 17 499۱18 48,۵ Scorpii "esse reete 16. 17 49,97 |4- 0,20 æ Scorpii vs FIS, 64 


Das öfiliche Ende der Axe war o, 15 zu hoch und nach der Ümle- æ Herculis . + 16, o2 
gung o, 53 zu hoch. Das Infirument zeigte 2," 3 öfilich, und vy Aquilae . +16, 0 
E 


feine Collimationslinie war Sage ; 3 15 99 
5 44 |I 719} 6 52,4|a Herculis ............ 17-557 Bald Rmbie coeno To 09 
36 20/7 19 5 1344 38 72) JA quiae cese niri 19.37 13,47 + 0,06 TYE. «^. + 16, or 
40 38,5 41 31342 zn e «JR S ee n diu 41 31,03 + 9,07 وه‎ ۰۰ 4d i 15 
45 ۵ 45 59,3146 52,3 E ENE IE 45 59,24|-]- 0,08 bx RAR ST , 25 
33 40,8 |20 34 53/336 $4l« Cygni een 20 84 53,7 O 9| Sora t 16, 37 
38 54,3 39 58,1 ۳ Au EE , 89 58,23.— 0,04 vyPegah .. +16, 10 
50 2,9 M. 3 تست و‎ gg Pro Sun. co coro زو‎ 50 2,90, — 0,07 15U 5 E -+ 15,165 
51156] 5221,4153 28,8 Anonyma 38? اس‎ A3 21:56 0,05 
54347 | 554045647731 37^ BO ee 55 40,42 - 0,95 
57 1713 58 22,8:59 30,0 61 Cygni oi فرط‎ din EE e 58 22,99|— 0,05 
6 5,4 1 7 197| 8 e ET ee EE EE er. € 10,69 — 0,05 
8 49,9 955411 ورق‎ —— enm 9 55,42|— 0,06 


AA Beobachtungen 


Augulí und September 182 5. 


Fäden im Fernrohre. ۰ Mer. Faden 
ی‎ E | 3 ae idu: im Mitel | ۳ 
D " " 
29 |55'10;5 |2 217 56! ad 56/554 a Aquarii ۰ TTIR RE, 21056! 2,47|-- 0,10 
54 25,4 |22 55 18,8 56 134# Pegafi و از رت‎ KK SA 22 55 18,891 0,05 
57 37,5 |23 58 36,559 36,4 ۶ Andromedae ۵ lag 58 56,46|— 8,01 
2354| © 329,2 4 25,۲ Pegafi «ien e o 3 29,06 5| 0,05 
26 38,5 56 155 a Urlae minoris: 56 15,39 
Die Bedeckung u Geminorum Mss fehr fchón beobachtet : 
Eintritt am hellen R. = aal zo 53,40 — 13 21 8," o5 WZ. 
Austritt am dunk. R... o 36 55 ZU 14 -6 59r 35 — Corr. der Uhr. 
Suche ae men سس‎ 
1 lag 20,8 29 12,6 30 5,9|» Canis mmoris + و‎ | 7 29 12,8o|4- 6,08 sanis min, — 23,778 
|32 35,8 |z 83 34834 5: m Geminorum: «+... ::۰] 7333486] 0,07]? C eminorum t 23, 92 
————— VÀ —————————— 7" 31 . 4 - 28,85 
IO 51 53,6|52 47,0 1 
"le ES ME tn einen | ae 9 
Das Infirument war 2^ öftlich, und wurde berichtigt. ات‎ Bis Sept. 15 incl, 
: : ۱ m = -p 10 
8| 148,2 Ion 2 40,7) 3 345} Sonnes.. ver rtr ntt. II 345,8|4- 0,02 n —-— o, 463 
3 56,8 4 49/3; 542,8. EN o — ug 
12 55 45,0 85 20,51% Urxe minoris unt. Poh 12 55 43,94 o 
17 28,3 |13 18 22,0|*9 16,7| Venus «ee nnn, I R. I3 18 22,03 + I]. Corr. der Uhr. 
3 47,2 |14 6426| 7 39,0 0 تفه‎ æ Boots eene j14 6 42,62 — با وی‎ 14 7* . 4. 30,98 
9 |16 11,0 |16 17 مرج ماو‎ 26 17 7,818 sio Mond (dun 5i9 Mond (dunfig) ۰۰۰۰ 1 ۳:16 17 7,914 6,22 
24 55,4 |17 25 43,826 43,2|« Ophiuchi. eneen 17 25 48,83 0,04 
36 313 |19 36 56,2/37 49,8|y Aquilae SE ER 36 56,13) gar Cor der Uhr. 
40 21,4 4113,7|42 72۱6 سس‎ = 4113780)  ©00 z Opbiuchi . + 33,15 
44 49:7 |  454u9146848p. en 0m 45 41:84 + 6,02 y Aquilae . +34, 39 
33 23,4 i20 34 36,5 35 50,6 & Cygni ون‎ voen خن ون‎ 20 34 36,42 bag 299 LIE 3 4- 23, E 
3837/0 | 3941440463 A —— ne 39 41,20— م1‎ . +33 37 
X 49 45,4 Un LO ee 49 45,40) Oj84laCvgni ,. + 23 49 
50 58/4 53 11,4| Anonyma 38° 8 eee | 52 4,34 0,3112 Aquarüi . . > 48 
54 1715| 55 2313156 3071 سب‎ 875 te rl Tu aan a 
57 6۸۱ 58 5,7159 12,761 Cygni EE 58 ست | 6 7ر5‎ 865 I9" 50°. * 4 
9 40:8 ]21 05324 7 وروی‎ —— fn 21 653,49|— ۱ 
8314 9 88,3110 45) BM oem corteo ce en 9 38,12,— 0,32 
35 23/4 | . 36 17,4|87 12,89? Capricorni. =. ++... 36 17,56|+ 6/21 
41 46,6 | 42 46,543 35.0]  ———- t8 42 40,39|d- 0,18 
5۵ 52,3] 51468/5242,4/29 Agang: 51 46,85 4 1 
54 53/5 | 5545/35637,9,4 -—— e 5 45:17| 0,08 
59 28,4 122 020,7| 113,419 Pegali «cscs. 22 02054} 0,02 
13 4 Be 14 14,54 — 0,10 
3653,6| 37 45,5 38 39,1) Anonyma — 5? ru dupl] | 37 45,77|H- o 
42 1,5| .4311,9|4423,3] 15 Lacertae من‎ 43 11,83|— 0,37 
Die r, deren Schläge ungleich waren, wurde neu gerichtet und 
etbielt etwas neues Oel. 
1۵ II IO 7و4‎ 420l EE Corr. der Uhr. 
Al 23711359] te in 53,13|-- 6,03, 
2112|17 327,0| 441,7|« Aurigae unterm Pole. |17 327,06 + 0/65 la Auri gae . — 23,99 
| 637,7 7 32,44 Herculis ee 6 37,75|— 0,05 a Herculis . — 23, 9o 
Das Infirument zeigte 1,78 ófllich und nach der Umlegung 2," 9 ófilich, a Piscis auftr, — 23, 44 
46 49,3 |22 47 49,8148 51721 Piscis auftrini ........ 22 47 4976| + 0,34 FERA dA eri. 25 
55 50 55 58,0/56 52,8/|« Pegafi ۰۰۰ un aii 55 58:56 — o,o5l^ ndrömed. — 23, 30 
56 17,8 |23 59 16,1| o 16,4 æ Andromedae ........- 23 59 16,46|— 8 yP egafi . 28 98 
314/610 A Bal 5 3317 l'egai «lees o A 8:46 oan 21U 2o! 5 


27 38,0 57 18,5 « Urlae minoris.......« 57 17,20 


45 


mit dem Mittagsfernrohre. 


Fäden im Fernrohre. 1 d Mer, Faden 
n St It im Mittel. 
" " s " | " 
10 |55! 6 n |57*59,0|u e 0'56'29,04— 0,60 
58 52/5 | 1" oi 2,4 EC ee I 021,16 0,60 
1 |4 29,8 |11 142u8[15 N sonne... esee FE UE TUR ME 
15 16304117 Sol RES I NO Eens ¿ — 21/41 
26 54,0 |12 57: 4,0,86 45,0 Urlae minor. unt. Pol. |r2 57 4,51 æ Aurigae . —21, 1 
22 25,6 |13 23 19/1۱24 14,1] Venus ET 1 ۳۰/2۵ 23 19,30|-+ o/T9!a Herculis . — 21; 16 
Da die Beobachtung æ Urlae min, an allen Fäden etwa 30% unrichtig « Ophiuchi = o1, 22 
if, fo vermuthe ich, dafs die Gegengewichte das -Infirument aus alyrae .. EEN 5 
den Lagern gehoben haben. Vielleicht war diefes auch bei der» Aquilae. . pe : 
Venus der Fall. Das öftliche Ende der Axe wurde dann 0,57 Th.” GC 


. — 20, 92 


— 023 Corr. der Uhr. 


— mn 


zu hoch, und nach der Umlegung 1, 30 Th. zu hoch gefunden. 


7 23 6,624 ع|ورو‎ Geminorum en 7 23 ۵ 
29 56,8130 49,9|« Canis minoris: „+. +... 29 56,60 


z Ste O 
639,6|14 7350 831/3» Bootis SC E 14 734,98|— 1 a Cygni RECS "m se: 
2 8,6 17 3244| 439,0je Aurigae unterm Pole. ۱72 324,43|-- 0,65 US DES 
541,4 6 349| 7 29,6 & Herculis eem CC 6 34,99 — 0,05 18 H iv 1 

25 49,8 26 43,2127 37,41 Ophiuchi ss... neee 26 42,16j— 0,04 
7 4748 8 So 9 2,8| Mond In 11:18 8 SR 0,27 

29 56,4 31 2,8 82 10۵ Lyrae ار‎ FAR 31 2,99|— 0,32 

36 57,8 |19 37 50,4138 44»à|y Aquilae en 19 37 50,53|— 0101 

000 ;|42787 4 ی وم ۰۰۰۰۰۰۰ m‏ |14 7,7143 42 | 15/4 41 

45 44,0 | 46 3611147 68 Zeie 46 36,20|-+ 0,02 

34 17,9 |20 35 30,8 86 46,2 Cygni «e 20 3530,88l— 0,41 

39314 |. 40 35,5]41 460,8[۸ —— nn n4 40 35/63 سس‎ 0,28 

0,34 —40,091 50 موه هو Ne‏ 40,0 50 31,9 49 

51 52,8 54 57|Anonyma 38? ۰ 52 58,69|— 1 

55 11,8 56 ۷۸ A 56 17,63|— 1 
542,6 21. 648111 7 54/4 Cygni.. t- nnn 21 647199 0,30 

- 9 32,6|10-40,1|e مه ماه مه‎ gan Me 9 32/54|— 0,32 

14 13,5 15 9,916 5,0133 Pegafi rrr 15 &85l— 0,10 

38 40,339 33,3| Anonyma — او‎ ۰ 38 40,27|-- ott 


+ 0902| Geminorum — 19, 46 
& Canis min, — I9, 1 


34 19,2135 19,2|£ Geminorum» en 34 19,06|— 0,19 


en توس و‎ S 
— 


12l17 golir 1 !18 49 | ۵ Geminorum— 19, 82 
5 =: = "ës 20 وب‎ } Sonne KE 11 1859,28|4- oos Bootis . . — 19, II 
26 22,5 |12 $6 عاوری 86مروع‎ Urfae minoris unt. ۳۵۰۱۲2 56 30,51 "و‎ 9 . 6 
23 31,9 |13 24 25,81Wolk. |Venus - ........... 1 ۳۰۱15 24 25,80|+ ودره‎ 

63713 ۱14 7827 Wolk ta 30038 2 ee ée 14 7 82,671— 0,11 
13 |24 32,8 |13 25 26,626 21,2| Venus +--+. -rrr IR:3 2526,56|-- 0,20| ` Corr. der Uhr. 
29 52,4 18 Ka 59,1132 6,92 Lyrae 0 ۵ ۵ میرن ور‎ ee 18 50 59,09 — 0,31 Ls onu CIEGO. 
86 54,0 |19 37 46,638 4947 Aquilae s.r... 19.37 4670 ale tg - . — 7/18 
41 1/5 42 4242 57)5|& —— ttt 42. 0 0,00 y Aqui 86^. . — I7, 23 
4540,3| 46 3213147 2514. Se 46 32,37 + ۴ ا‎ 
55310| 56 29,8 57 هروه‎ Mond م۰‎ IR. 5629,60|-- of ME rod 
34 14,0 |20 35 27,036 41,4] Cygni ۰۰۰۰۰۰۰ 20.9527,05|— ed1|* EP «77 17 21 
3927,8| . . 46 31,641 36,7| A —— ۰ ۰۰۰ ۵ مرو و مرو ه‎ 40 31,67|— 928/552 auf "p ir e 
49 28,I 50 36,3 REEL ای چ0‎ yer ERA 50:3634 — دورن‎ SCS a ir.— 17, 33 
51 489| 52547154 1,9jAnonyma 38? D 52.54,79.— ozılaFegaß ~- . — 16, 9o 
55 78| © 56 13,7|57 20,8 87? 561 |` 5613,72) ۳ uL MUN 
57 50,6 | 58564160 3,6161 Cygni «n 58 56,49|— 0,80 an 6 . — 7 
5 38,8 |21 6 44,0 7 50,57 EELER 2I 6 44,06 — 0 
9225 9 28,51۵ 36,36 oe و‎ 28,72)— 0,32 
36140|. 37 8,4138 3,83 Capricorni een 87..8,42,-- 0,21 
42 3713 44 LEHRER 43 39,99 0,18۱ 7 
fe 


12 


46 Beobachtungen 


SeiptembertrgiTs. 


Fäden im Fernrohre. ' Mer, Faden 


Tag L | on | ir. Gefürne. im Mittel. Corr. 
13 |5142 8 210521876 55/3550 29 موی ۰ للتهناوش‎ v. a 5215749 al eet 
55 43,9 | 56 35/8/57 28,6|۵ m nen 56 35:77| 6 
[e] 19,8 22 2 44 3 Pegafi Bee vu Ke nee 22 I 11,65 Eu 0,02 
815 9 11 9,818 Cephei SEKR wee e e Ee d . 9:34,84 — 0,65 
I4 ۵ 15 5,3116 1,2133 Pegali ee 15 512] 0,10 
|  |87446| . 88 36,6|39 30,0| Anonyma — 5? 2و‎ dupl| 383677|-+ oi 
| 38 38,0|39 31,5|Comes 1 Auftr.. -+ +. =+ 38 38,22|- 1 
f 42 52,3 44 2,6145 14;2|15 Lacertae م۰۰‎ 44 2,63|-— 0,37 
Ehe. M64923|. 4748749450 oE niaii «co 47 43,661-1- 0,34 
4587|  55524|5646,52 Pegali «nnn 55 52/23 |— 0,05; 
1 54123 2157| 4 6 Andromedae- مس‎ 28۰ 2 15,76 = 9,371 | 
7 2,01 7539| 84615 9 Piscium «eee 753,84, -7 5 
27 39,8 28 52,8/20 7,8'1 a Andromedae +... +. 28 52,71|— 0,42 | 
< اوق اقا‎ 52 5171153 5070,85 Pegali een 5251,20(— 917, ` 
58 6 59 43,461 23,4|8 Calliopeae- een 59 43;24|— oral 
| 8 O| O 4 28| 457,019 Pega en [0 4 263|— 9,05 
27 29,5 57 8,0|87 16,0! Urlae 57 7165 
|^ 54550| 56 23/4/87 53,0 6 "+" 56 23,30|— 0,60 
j EE" O15,4| DG e I 0OI5/83|— 0,60 
Das öfßtliche Ende der ین‎ I, 27 Th. der Scale zu hoch, und nach | 
der Umlegung 2, 05 zu hoch. Das Infirument zeigte 2," . 24. 17U 26! 
| ößlich, und nach der Umlegung 4,“ 2 ößlich. Darauf seria پان‎ e EN à 
| ich das Inftirument. 3 بو"‎ arwi 136 
I9| Das Pendel der Uhr wurde etwas verkürzt. Ts T ن‎ 
41 15,3 |19 42 7,4148 6۵| Aquilae +. .........- 19 42 7,53- o aó|.. Corr der Uhr. — 
45 4313 re EE T وو‎ 458513 47 lee م۵۸27 +-|35,60 46 ما مب‎ Aquilae , — 2095 | 
E a LL Lo od uii ecu. et | 
EC Sal SE 21,1|53 2 ) Sonne: eee II 5117,06|-- oa  19U 44! . — 20,87 
25 46,2 |17 26 39,2|27 33;/2|« Ophiuchi- و‎ 17 2639,23|-- 9,25 : 
‚a3 2153| 327,416 Andromedae. ۵ 23 2 16,491 0,18 | 
7 Siet 7540) 846,9. Piscium en 7 54,00,4- 0,28 Corr. der Uhr. 
27 38,4! 28 52,430 7,6|1 A Andromedae....... 28 52,38|d- 017 ات‎ 
51 53,2 52 51,3|53 50,3 85 Pegafi s^. e 49734 PA. Sc. 52 51,27 + 0,22 æ Ophiuchi .— 17,75 
p 44 59 42,6 61 0 Calliopeae Oe Ce E s V e 59 42,67 + 1 y Pegafi ۰ —I7, 42 
3 92|O0 4 m7 457,019 16808 ۰ اه‎ 9 4 2664 025) fan, وت‎ 
2713,5 56 52,587 -4,0,« Urlae minoris: «+++» 56 53,15 
54 545 56 23,2157 53,018 Caffiopeae: en 56 23/6611 6,14 
58 459| I OI50| 145,2 9 ——— e... TÖ 14,86 + 0,14 - 
22 2731 7 23. 3,624 6,2|« Geminorum ©...» 7 و2‎ 3768+ 0,21 Corr. der Uhr, 
29 1,6 29 53,930 46,5|« Canis minoris. +. ++ 29 53/70|- 0127|, Geminorum سب‎ 16,156 
93168] 34 15/7 3515,91 Geminorum.........+ 34 15,80|-- 0/221, Canis min. — 16, 79 
9 58 46,5 وق‎ 4077|« Leonis ras... 9 58 46,50 9/25:5 Geminorum— r6, 67 
22 lta 56 48,0|86 22,5|« Urfae minor. unt. Pol. |12 56 45,69 x cR ; — S 16 
26 gjo|i5 27 7,5|28 هرکرک‎ Coronae ....... e. 15.27 Zock 0,2214 Piscis aultr. — I6, or 
46 420 122 47 42,2 48 43/8 * Piscis aufirini........ 22 47 4232+ 0187 a Pega T5, 85 
54573) 55 50,9 56 45,5۶ ۵۵ ssn: 55 5098F 0,255, ds Lee 
I 3,4123 213,9| 3 25,66 Andromedae... 28 213,90i-- o,18|" CREE >" Ex 
7 o4 8 45,37 Piscium <. 7 52,40|-l- 8 14" 45! . — 16,26 
27 365 2 50,5130 62/1 a Andromedae ......- 28 50,64|-- O17 
51 51,6 2 49,5153 4 85 Pegafi WP TAAATVV.A X s 52 49,50 + 6,22 
58 27 Se 40,9 61 21,2 ß Caffiopeae EI 59 41,94 سا‎ 0,11 
3 7319 4 99| 455317 Pegafi wa TEN TW. Vy 9o o 4 6,86 0,25 
27 10,0 56 590/87 1,0) Urlae minoris. ما‎ 56 509,15 
54 527 56 21,8157 dinis Caffiopeae- -..... 56 21,29|- 0,14 
1 
| 


47 


mit dem Mittagsfernrohre. 


„18 r5. 


September 


Corr. der Uhr. 


Mer. Faden 
im Mittel, 


Corr. 


| " m 
| 1U Re“ 0,14 


II 58 25,05|d- 0,28 


12 56 44,91 


weftlichen Ende zu « Lyrae وا‎ — 14,148 
hoch. Das Infirument zeigte 3,” o óftlich vom Zeichen, und nach v Aquilae . — 14, 65 


a e— 45 
29 49,4118 30 55,5|32. 3r4|« Lyrae ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰18 305572|T- o/19le Fer, y 
36 5173119 38 327,00 Aquilae a E 19 37 0 + 0,26 æ Piscis auftr. — 14 40 
41 8,5 42 rn2|4254M4| —— e 42 1,07|d- O,26.&Pepafi . . — 14, 20 
45 37,0 SO UO W olk ccm rennen 46 29,23|d- 0,27 MN ود‎ age 
55 40,6 21 56 32,3 57 25,4 Aquarii RUNE S 4 e, Te 2I 56 32,47 4- 0,28 33° + 14,4 : 
o160|22 1 8,1 2 1,3|9 Pega ۰۰۰۰۰ esses. 22 I 1۳| 027 
6 5719 8 213 10 6,0 e Cephei er ne 6,0 CECR 8 21,20 E 9,13 
I4 6,4 15 2,1|15 58,2133 Pegafi SEN V4 vs AR s n 15 1,92 + 0,24 
37 41,5 38 33:5139 26,7| Anonyma — 5° 11۰۰۰۰1  3833/60|d- 0,29 
43 59,3|45 10/515 100601۵6 48 59161- 8 
47 40,8|48 42,0|a Piscis BUE... 47 40۳71۱1 7 
54 55,6 56 43,82 Pegali ۰۰۰۰۰۰۰ 5549,24|-F 0,25 
I 1,8]03 212,4 32436 Andromedae- =- ---- 23 212,434 8 
; 6 59,0 7 51,0 8458 v Piscium ee 7.50,97|-- 0,28 
۰. [27855 2849,4|29 4,411 ^ Andromedae مس‎ 28 49,844 7 
- [51594| 52 48,058 47,۵85 Pega مس‎ 52 46,14۲ 0,22 
58. 1,2 59 39,6161 19,8 [^ Cafliopeae E ee 59 39,64 ساب‎ 1 
27 9/۵ | ۵ 56 49,086 56۵ Urfae minoris مس‎ o 56 47,82 
5451,5| 56 198157 49,6 Calfiopeae .......... 56 19,63|-- 4 
5843,4| I 011,7| 141,99 — ce I OIIL83|-- O!4| Cor. der Uhr 
28 58,3 | 7 29 51,0 30 44,2]« Canis minoris: ee 7 29 5087|-- 9,27 - s 
33 14,2 34 13,335 13,3 g Geminorum. سا 13,26 34 و‎ 0,22 a Canis min, سب‎ 15, 9I 
9 58 443/59 38,3|« Leonis «<... f| 9 594420 + 9,25 ۵ Geminorum — 14, 06 
سن‎ : i ره‎ — 14, 06 | 
24 | 0.2812 o 148 «Herculis . —ı 
4 ۳: 10,8 SEA 3 S ) Sonne V. hes 12 159,71 ER 0,28 a Ophiuchi E a 
58330117 626 721,8|s Herculis een 17 626,76|d- ۵,24 ار‎ 55' . — 1883 
25 41,7 26 35,127 29,4|a Ophiuchi + ۰ 26 35,10|+ 5 


Bis Sept. 26. incl. 
m= E 0,020 
n —— — O, 4 
Corr. der Uhr. 


a Andromed. — 13,64 


Ta Fäden im Fernrohxe. : 
8. i | i | nt. Geftirne, 
" | "| " d 
22 [5844/5 | 1U 6*13/0[ 143/2 3 Caífiopeae 9*5.» e» 9, 5,9 
23 156288 | t1 57 207|58 gehae. 
58 37:9۱ و59‎ 29,260 22,4 
26 350 |12 Wol-Iken, . | Urfae minoris unt. Pol, 


Die wahre Umdrehungsaxe war o, 2 Theile am 


der Umlegung 1,“ 8 ۰ 


as öftliche Ende der Axe war o, 52 Theile zu. niedrig, und nach 
der rs. om. 6, 5 Th. zu hoch, Das Infirument zeigte 2," 9 öfl. 


en, und nach der Umlegung kaum einige Zehntheil Sekun- 
9 Collimation wurden berichtigt. 


Oo $359,09|— و0۵2‎ ..— 13, 56 


oU او‎ , — 13," 60 


vom Zeic 


den öftlich. Das Azimuth und 


51 49/4 |23 52 471558 46,4185 Pegali <.. مس‎ 23 5247,60|— 0,05 
59 718 59 6,8160 6,81» Andromedae - ۰ 59 6,80|— 0,06 
8 54| 0: 3594| 4 Pegal E 
27 10,۵ 56 52,0087 1,5!« Urlae minoris........ 56 50,99 
5451,5| Sp 19,857 هروه‎ Caffiopeae ++--++.. 56 19,73|— 8 
58427] 1 0180| 141,719 ——— دوه‎ I. OIL63|— 0,18 
57 59,6 | 9 58 44,1|59 38,5 |4 Leonis: en 9 5844,10|— 0,01 
2 ; 5 ! 
25 I 12 py 7 35) Sonne E 12 535/72|4- 0,02 
26 35,5 56 43,0|8o 18,0|« Urfae minor. unt. Pol. 56 42,55 
27 6,5|13 28 r2|2856,3|Venus 5... 11:18 28 1,12|+ 6 
126 6,2 |15 27 4,7128 42]a Coronae ee 15 27 470 0,05 
5 33:1 |17 626, 7 21,3] Herculis en 17 626,73|— 0,02 
25 41,8 26 35,0127 29,3]a Ophiuchi en 26 35,06|— 0,01 
29 49,5 |18 30548132 2,34 Lyrae eneen ۰۰118 30 54/82|— 0,09 


Beobachtungen 


September 18135. 


Fäden im Fernrohre, e Mer. Faden 
nop m EE fin Mittel, | ۳ | 


"| " " m |. Corr. der Uhr. 
vw |19737/42/5,38/36,3,» Aquilae «e 19U37'42,56|— got : | 
41! 0 42 0,2|42 53,4|@ 42 0,231 owolzLeonis . . — 68 | 
45 36,51 46 28,4147 58 46 20,44|-I- o,o1|* Coronae. . — 13, 27 | 
37 40,8 122 38 Pak: 26,4 Anonyma — 5° 0۰ Jee 28 33,101+ 0,03 « Herculis. . — 13r 18 | 
42 49,6 | 4358,545 9,8|15 Lacertae 43 58,90 — lea . — 18 89 | 
47 40,2 48 41,3|« Piscis auftrini 47 40,06|-# 0,10)” HESS u. سب‎ 13, 37 
54 55721 | 55498,9156 43,3|a Pegahı 55'48,83|— 002/7 Aquilae . — 13, 27 
I 1,4123 -2 116| 323,416: Andromedae 23 .2 I1,73|. — ۴ ۰ سس‎ 13, 47 
6 58,4 750,3, 843,0'y Piscium - -- 7:50,27|-- oof, ۰ - I3; 45 
07344| 28 48,5|30 زمره‎ ^ Andromedae 28 48,56|— o,13,^ Piscis aufir. — 13, 48 
5149,6|. 5247,4/53 46,385 Pegafı 52 47,44|— o og| Pegan «e — 13, 52 
58 4 59 394/61 مرو‎ Calliopeae 59 :39,04|— ۷ . — Där 45 
o 3590| 4534» Pegafi o 858,95|— 0/92| 18V en, — 13,"4t 
27 11,5 56 50,0187 3;04 Urlae minoris i 5651,68 ۱ | 
54 51:4 56 19,6157 49,5 Calliopeae 56 19,66|— 0,18 
58 425 | 1 OII,5| 1 41,5|9 0 11,33!— o,18|, Corr. der Uhr. 
28 58,1 | 7 29 50,230 43,5| Canis minoris 7 29 50,30) + Got Canis Pr. o * que s 13,02 
33 4 3413,1|35 ۱2,3 ۵ Geminorum 34 12,60|— 0,06 و‎ Geminorum— ^ o6 
a Andromed. — 12, 73 


26 7146]|12 8 m -— el " ES 
a 1015611 agi Sonne 12 911,27|4- oe 6۵08 . . — 12, 8t 


56 48,586 24,0 Urfae minoris unt. Pol.| 5646,46 150 47 . — 12,"905 
I3 27 20,5128 15,5| Venus 1 1۰۱۲5 27 20,56|-+ 6 
` Das Infirum. war 1,“ 5 öfl. vom Zeichen und hatte keinen Coll. Fehler. ۲ 
23 59 5,9|60 5,8|s Andromedae |23 59 591|— 0106| Bis Sept. 28 i 
| 3 |وه‎ © 3 58,4 4 52/7 | Pegafi | o 3 59,36 سح‎ 002 m ar a 
ZI m e 5 SS n — — o, 40 


At 6,3 41 55/8 42 52,2|« 41 58,80 -F 0,17 Corr. -der Uhr. 
45 346۱ 46 27,147 20,36 46 27,04|-- 0,18 y Aquilae . — 12, 28 
7 2259,024 I,5,* Geminorum 7 2259,00|-- o,rol, M = = 
28 57,2 29 49,030 42;0|æ Canis minoris 29 49,10] -P 0,18! I 12, SÉ 
11,1135 10,9] Geminor 10 61 m cu. 
34 11,135 10,9. Geminorum EBEN kse ES FS ep 


S a Geminorum — 11 
16 34,3 17 27,0!18 Wei SE S 12 1622,33 + 0,19 a Canis min. — 1f, = 
27.27,0 56 41,0|86 18,5|& Urfae minoris unt. Pol. 56 38,65 | Geminorum— 11, 52 
Das öfl. Ende der Axe war 0,38 Th. zu niedrig und nach der Unle-) ft EE 
gung o, 3 Th. zu hoch. Das Inftrument zeigte 2,4 و‎ ófüich. e La a 
- Bis Octob. 2. incl, 
29 |37 47r4 |22 38 29,589 42;5| Anonyma — 5^ ۰ les 5829,50|-- 025] m = + 4۵ 
43 55,045 613|15 Lacertae . . . 435491|d- orga n = — 9,055 ۰ 
46 2 47 36,3,48 37,6|a Piscis auftrini 47 36,361 0,27| ` Corr. der Uhr, 


28 "m 25,6 m I5 17916 il 


je Piscis auftr; — 9,"96 


30154 51,3 |22 55 45,0 ۳ Pegafi 22 5544,94|d- 0,23 alegai ... — 9, 94 
O 57,4 123 32 19,3 6 Andromedae 23 2 7,75|4- 0,19 nau 52 . — 9/95 
6544| ` 7463| 839,3 v Piscium 74637| 0,24 à 

27 39,4 30 0,0 I A Andromedae 28 44,57|+ 6,18 ` Corr: der Uhr. 
51457; 524817153 4214,85 Pegafi 52 43,701 4 ۱۱ 

58 4,1 59 2,7|60 2۵۱۶ Andromedae ; 59 2,801-+ 1 «Pegali .. , — 9,90 
3 1, | Oo 3550| 449,7|* Pegafi o 35506|-+ 0,23 « Andromed. — 9, 89 | 
S 32,8 8 26,6 921,239 Piscium 826,56|4- 0o22 rPegai .. . —9, 75 
20 2,2 28 5713.29 5315,54 28 57:35|4- 2 UE an 

28 7 29 24,4 30 20,4155 ——— 29 24184 © 22| ` T 985 

37 97 | 38 1,8138 55,160 —— 38 190 + 0,23 


48 


27 |36 48,6 |19 a7 41,228 as2ly Aquilae 19 37 41,37|-+ ۵6 


54515 56 39,4۶ Pegafi 55 44,99|-- 0/23 


49 


eg 


Tog. 


Mer. Faden 


Tu I | IL, | 111 Geftirne, im Mittel. | 
| " " | "n E. | n | 
30 |27 6,0 | 0056145,0 86/56,0|a Uxfae Minoris.» s>s... 0U56/45,49 5 
5447/4 |. 56158|57 45,5|p Caffiopeae ۰۰۰۰ 56 15:73| -۲ 7 
156385 | t o 69| 1845 ———— nn I o 718 ou | 
11514712 |23 52 4512/53 49/6/85 Pegali «nnn 23 52 45,00|-F 0,21 Pi iu | 
58 5/8 59 43\60 44|a Andromedae ......... 59 4,3314 o;j21|« Andromed. — 11,42 | 
3 29|0o 3563| 4509 P egal BILE 0.3 56,39|-- 02۵ Pegafi et, 08 
8 27,81 -9227139 Piscium i. مر موم هو‎ 8 27,86] -0,22 SEN See 
28 3/3 28 58,429 5513154 ,سیک‎ 6 28 58,6814 0,22 ۰ “25 | 
2830,5 29 257 |30 22,4 55 — cM 29 25,88|4- -0,22 = | 
37-11,3 | ۰ ۵8 3,3|38 56,460 - peces 38 3,37|4+ 923 - | 
27. 7,0 56 48,086 58,5|« Urlae minoris........ 56 47,65 : | 
5449,8| 56 17,0157 däin Calfiopeae =s eresse 56 17,16|4- 0,17 
5840,1 | I 0 8,8) 18909 بیس‎ ee 1.0 8579|4- 0,17 3 i 
5748,8 | 9 58419159 36,1۵ Leonis» -eserse er. 9 58 41,96|-+ -o,23 Corr. der Uhr. 
` AW YT ۰ A «Leonis .., — 11,64 | 
2 128 54,7 |12 30 39,8 } Sonne Sekten, Je ES I2 20 51,38|4- 0,24 æ Piscis autr. — 12, 64 | 
31 $6| 315612491 deii. Pea *. — I2, 45 
|26 34/0 Wolken. ` ke Urfae minoris unt. Pol) 56 44,93 « Andromed. — 12, 62 
46 38,4 |22 47 39:3|48 46,4|» Piscis auftrini »« >. 22.47 39,02|H- 0,27 yPegali^. <k CN 61 
545391 - 55 47,356 42121 Pega een 55 47,491 + 0,23 cou E 
58 6,6123 59 5,5160. 555|* Andromedae en 23 59 5:53|-- o,21| -.20U 45! . — 12,"49 | 
3 44| o 3579 4 52,419 Pegafi ۳9 و یات‎ 279.8198 99.5 Pia E 0.857193 + 0,23 d | 
Bis Octob. 5. incl. 
3 132 33,2 112 33 25,2134 188 Sonne. 7ER 12 3439,07|d- oä . m = + 0,360 
34 42,2 35.347 36 20,1 5 n = 9," 126 
56 43,5,86 23,5|«- Urlae minoris unt. Pol.) | 56 43,28 
I3 18 55,1|19 5o3|Venus nn IR.|t3 1855,08|-I- oda, — Corr. der Uhr, 
14 7259| 822,2; Bootis ee 14 725914 ۵:34 Boots X EDO 
26 5,5|15 27 4,1|28 Ale ee pepe as 15 = Se 9/291, Coronae. . —— 13, 12 
& 601۵8 +++ Hrn. 0 
57 50,2 | 9 58 433595 9 5 E se CR E 
36 10,8 ]12 37 317|37 56۸7|۱5 م۰۰ ووون‎ A 
gt N ` tee I. ii 
26 3515 56 44,5|86 22,0|« Urfae min. unt. Pole. 56 44,18 à 5 
16 20,2 |I3 17 14,6 Nonne: 9.0020» 1 R.|ra 17 14,53|-+ 040)» Leonis . . — 13,10 
84 9,۵ 120 3522,1/36 36,2۵ Cygni ee 20 36 22,02 O23|aCygni .. — 13, 6 
39 22,3 4۵ 26,641 31,8۸ سس‎ e n 6n 86 40 26,544 ۵,26۱ Aquarii . . — 12, 04 
50 313 کون ان‎ EEE SR 50 1230| سل‎ 0,24! Piscis auftr. — 13, 15 
51 44;9 52 50,2 53 56,6 Anonyma 38° Bis هم ای‎ . 52 50,19 + 025a Pegafi rg, 00 
55 3:4| 56 8,8157 154 3875565 : rr 56 8,82|J- 0,2514 » . سب‎ 13, 13 
57458| 58514 و6‎ 97 jes 58 S1491} 025) اور‎ aa . 1 
633,6.121: 2 39,2۵ جوم وه ی و46‎ 21 7 39,06|4+ 6 Et 
917,3 10 23,6 11-31,4le capi rts Eege 1023,72|4- 09,25 
5539,3|  56312|57248|* Aquarüü een 56 31,30|-- 0,36 
56,5 |22 °829,8|10 4r4je LGepnbhei, ee 22. 829,7۵1 0,16 
14 54| 35 00115567183 Pegali e I5 Oj38|4- 0,31 
37403| 88324439 25/3|Anonyma — 5° 11 ۰۰۰۰ 3832,37|4+ 0,37 
43 57,7145 9/3|15 Lacertae و‎ 43 57,76|4- 4 
46 39,1 | 47 39/3|48 40/7 |« Piscis aulirini م۰‎ 47 39/36] d- 4 
54543| 55 48,0156 42,4 Pegali e ۰۰| . 554793|4- 0,83 
104123 2 10,9| 322,516 Andromedae 23 210j83|J- 0,24 
6 57,4 7 49,4| 842,4|y Piscium م۰۰‎ 7 49,44 + 5 
27 9 28 48,2j30 3,2|1 a Andromedae : ۰ 28 48,01|-F 0,22 | 
5149/2| 524710153 4517|85 Pega «eene 52:46,97|-- 0,29 | 
58 0,0 59 38,5161.18,4 ß Calliopeae +». ++» 59 38,40|4- 0,14 | 


und-October 


mit dem Mittagsfernrohre. 


September 


* 


Fäden im Fernrohre. 


50 Beobachtungen 


Fäden im Fernrolhre, Mer. Faden 


| 5 | Ch ET | 5a Mittel, Corr. 


7 61 829,81 9 24,4139 Piscium 8 29:79| + 2 
29 2 30 0,4130 56,6154 30 0,421 1 
29 4 30 27,131 23,8155 —— 30 27,52|-]- 1 
37 12,91 38 5,2138 59,2160 88 Stäck 0,35 
27-12,0 56 50,5187 Gols Urfae minoris: 56 52,65 | 


"m "m n "n " 
4| 3' 4,5 | oU 3/58,4| 4'52,8|y Pegafı QU: 3158,36 T 


5450,5| 5618,8|57 49,4 Caffiopeae 56 19,067 8 
58 42,3 | I 010/71 1 41,1|2 1۲ 010,86|-d- 0,18 
9 58 43,8159 37,8|æ Leonis 9 5843,70|-- 0,33| ° Corr, der Uhr. 


| Tem; — ga 
5 |39 49,9 |12 40 42,0,41 35, oale Leonis . . — 13/42 
41594| 7 43 4521} Sonne 12 4147,02 F+ ۹8| loue .. — 13; 8 
26 34,0 56 44,8116 26,0|x Urfae minoris unt. Pol. 56 44,11 vAquilae . — I3, 59 
14 34,9 |13 15 28,8|16 23,9| Venus 1 1۰/13 1528,89|-- oj40|*^ —— وم‎ —2313, 87 
631,04 726,5| 822,9|z Bootis 14 726,48|d- 0,34۵ — مه‎ —13, 1 
Das öflliche Ende der Axe war o, 8 Theile des Niveans zu niedrig,|s Andromed, — r4, 05 
und nach der Umlegung o, 15 Theile zu niedrig. Das Infirument|yPegafi ۰ . — 14, 23 
zeigte in beiden Lagen 4,4 7 óflich vom Zeichen, 18" 43! . — Een 
29 48,0 |18 30 54,7|32 _ 2:4۶ Lyrae |18 39 54,65 + 5 à 
36 49,5 |19. 37.42:3/38 36,2|y Aquilae 19 37 42,37, F 4 
4l 7,9 42 0,0142 53,4|« 42 Oj13|-- 0,34 
45 35,2 | 46 28,447 21,518 — 46 28,40|+ 5 
58 8,1123 59 7,0160 6,6|# Andromedae 23 59 6,90|-+ 0,29 
3 61|0 3593| 453,9|v Pogat o 35946|-+ 0,33 
————— = p > 5A 1 
8| 2 34|17 3192| 433/89|4 Aurigae unterm Pole. |17 3 19,22|-l- 0,33 Beh cA 
25 43,0 26 36,2/27 30,4|« Ophiuchi 2630291 'o or 17. aua 
29 49,4 |18 30 56/132 Ze Lyrae 18:39 55,92|— 0,25 SS EE 
6 51,2 |19 37 44/038 37,7 ¥ Aquilae 19 37 4400| — 0,061, Cor, der Uhr. 
41 9,22; | 42 1,5|42 55,0, 491,60 — OS A gege EE 
45374| 46 29,47 ۵ 46 39,63 ol Ophiuchi. — 14, 72 
51 51,5 |23 52 4913153 49,2,85 Pegal 23 52 49,34 — l6l„Lyrae .. — r4, 62 
58 2,4 59 40,9| 1 21,3|e Calliopeae 59 40,97 — 0,52 y Aquilae 
8 7,2|0 4 06| 455,2)v Fegafi o 4 0í69|— 8 
7 86,3 832,3| 9 27,039 Piscium ` 832,19.— 0,0915 
29 7,4 30. 2,8150 59,054 —— 30 2,75— 0,12 yPegali .. 
29 343 | 30297131 26,055 —— 30 29,68 — و012‎ Arietis . . 
37 15,3 | 38 7,3139 5۵0 er 0 
27 19,۵ 57 0,0187 123,0|« Urfae minoris 
54 5219 56 21,457 51,4|p Caffiopeae 
58447 | I 1۵4 143/49 
41 2,1 | 41 54/3/42 47,4 Mars 
56 741 57 8 = e ee 
29 0,4| 7 29 52,7130 45,6|« Canis minoris 29 52,60|— X^ 
33 16,0|. 34 149135 15,/2]8 Geminorum ۸ 34 15,031 — Corr. der Uhr, 
9 58 4518159 39/9|« Leonis | 9 58 45,75,— 0۵7 |» Canis min. — 1491 
9 154 28 56 15,0! | S MES Pe 
/9 |12 55 21,456 15,0) ۱ g Leonis ۰ 
5638,61 57 31,2158 N, Sonne 12 36 26,374 98), Ve 
26 28,5 86 20,5|a Urfae minoris unt. Poll 56 39,77 a Cygni 
ps 14 728,4 ۶ pss I4 728,48|— OjI2|z Arietis . . 
34 19,9 ۱2۵ 35 24,3136 38/4|« Cygni ۰ 20: 3524,12|— 1 XT. 
39252|  40288|41343^ = 40297|— al 14 Y" - —14/98 
49 3 59 3 y 50 83144|— 0727 
51 4614 52 52,053 59,4| Anonyma 38? 8 52 52,22|— 0,25 
83.98 56 11,3/57 18,0 37° 56 ee 55 11/16| سس‎ 0,25 


mit dem Mittagsfernrohre. 51 


E EE ی ی ی‎ CEND DE DEET سا اس ی نس‎ S DEES a ere eg 


Oerobeztä 1 E, 


Fäden im Fernrohre, zt Mer. Faden 

L | IL. | u. Geitime, im Mittel Corr. 

" n "m "m n 
9 |57'48,2 |20758/33,6160 0,8161 Cent: 2075853,82|— 0,25 
6361|21. 741,4 84715  —— ses 21 741,29|— 0,24 
9 19,4 10 26,21۲ 6۴ pm vie er e 10 25,99|— 0,26 

O 56 59,0187 14/0|« Urfae minoris.....:«. o 57 0,60 

54 52,7 56 21,8/57 51,51% Calfiopeae een 56 21,33'— 0,44 
58444| 1 o13/2| 1434|} ——— c 6B I OI3,16 — 0,44 
139 46,5 40 59,141 32,2 Mars - ER. 40 38,97 0,04 
156 z4| 57 3458 iis Arietis... 57 3:65 سح‎ 3 


Corr. der Uhr. 


Le g 1 E ۲ 
10138 98 ra 59 19109 852 Sonne. ecce tenda: Also Rp d 
29 49,7 |18 30 56,3 82 la Lyrae Pr soon 18 30 56,32 سب‎ 0,25 x Aquilae z= 15, 24 
35 548 |19 36 524/37 53,3l Mond +... 1 R.|19 36 53,50|-- ott —— + TS, 08 
4I 9,1 42 2,0142 55,2|« Aquilae BAER E R E 4 Vs p 42 1,80'— 0,05 1 a Caprio, سب ء‎ 15, 34 
45 7 46 298147 2308 —— ee 46 29,87 | سب‎ 0,0312 * : sech 21 
646,4 !20 739,9| 834111 æ Capricorni ۰ 20 7 39/83 907 stoen . . — I5, IO 
7 3 6: SE OE a eerte 8 3,56] 0707| وه او‎ . — 15,417 
84 11,3 25 24,2|36 38,5|« Cygni see rennen een 35 24,25|— 0,81 
39 25,3 |  4029/|41 3471 ^ ee 40 29,13, — 0,23 
49 25/8 50 33:4 y mn. tt rg rs 5o 33,49 تا‎ 0,27 
51 46,6 | 52523153 59,5, Anonyma 38? ۰ 52 52,42|— 0,25 
55 5,6 56 11,357 3 he 56 11,36|— 0,25 
57 49,1 58 541160 1۸161 Cygni...:. 58 54,06,— 0,25 
6 36,4 21 7413 8 479 ۰ و وه سس‎ 21 7 41۳49 4 
9 19,8 Io26,41134,00  —— nn n IO 26,35|— 0,26 
خی ان لسع‎ tM تس تست چم را‎ TONE CE مد‎ pr cct a 
12 |25 44,1 |17 2637,4 27 هورق‎ Ophiuchi-» een 17 2637,36|— o0,07| Corr. der Uhr. 
29 50,4 |18 30 57,2132 Afs Lyrae -- e 18 30 57,02|— 9/25l, Ophiuchi . — 15,91 
186 52,0 |19 37 45,088. 38,6|y Age: 19 37 4490| Ol Lyrae . — 15, 82 
41 10,2 et La ui ee E 42 2,47) O/O5l, Aquilae. . — 15, 84 
45 38,6 46 30,8 47 237 B o— I 46 30,74 — 0,03 Se .. — I5 92 
20 35 25,1 36 39,31 Cygni ee en اه اه‎ ck مت‎ 20 35 25,8 0,81 tee I 98 
3923,6 | 4o29941852p —— e nem 40 29,87 | م[۹23‎ Cygni .. — 15, 98 
l49260| 50343 PERRO ce neges aes 50 3429| — 0,27 ly Andromed. .— 16, o6 | 
514711] 5253254 o;3|Anonyma 38? D, 52 53,16 O25 ly Pegali .. — 16, 2 
55 63| 56 12,2|57 19,2 SP g6* eris «| ۰ 6ق‎ 12/19|— 025], Arietis . ; — 16, s 
57 49,1 58 وهی‎ 6۵ 1,561 Cygni مس‎ 58 5476| 0,25 $ -i Mosi ias 
6 37,3 |21 742,4| 848,9|* وه هجو و‎ e eI 742,49|— o,24| 20" 28° . — 1511975 
9 20,6 I027,1HI348le. —— res 10 27,121— 06 
23 59 9/360 däs ۸۵۵۵ 23 59 9,36 .— 7 
3 83| o 4 20| - y Pega ..... Eurer. o 4 1,994|— 8 
27 20,0 57 32187 (ole Urlae minoris .....«. 57 3/15 
54 543 56 22,7,57 52:5|& Calliopeae «.-- 56 22,66,— 0,44 
5845,6| 1 0145| 144/99 Menden a I O1449|— 0,44 
3556,2| 36 48,337 4ng|Mars en 36 48,30|— 4 ; 
I D ME EU E E Corr. der Uhr. 
MM MÀ Ma! s! 
I5 lao 506 18 30 57,2|32 49| Lyrae Sse بو‎ 18 30 57,19|— 5 181 an . — 16,407 
18 158 10,4 123 59 9,3] o 9/34 Andromedae ......... 23 59 9,83|— 7 Ihr. 
46 544 |12 47 47,548 4 Venus ۰ IL R.|12 47 47,46|-F 0,07 MORI IIR a NN 
2630,0|- 56 43,0]86 22,0|* Urfae minoris unt. Pol| 5641,85 aal 59 . — 16,04 
19 ]31 354 |13 3228,033 22211 onge I 
83 46,5 | 34 39,5135 ze) dl ies 13 33 33,89) 4 5 


14 729,8 8 26,2 P 9308 err IA 14 7 29,86 سح‎ 0,12 
29 511 |18 3957,4|32 52|« Lyrae م۰۰۰۰‎ 18 30 57:52|— 0/25 


A 


Beobachtungen 


42 


Fäden im Femrohre. A Mer. Faden 
IL H qu en im Mittel. | Do 
" Dé [4 $ n 7 
19 (3652,9 |19037/45/3/88/39,1|y Aquilae-- es 19U37'45:47|— 0,06 io Cor. der UN S 
41 10,7 42 334256,51]me.—— ۰ tttm 42. 3,20) 9,951» Bootis و‎ . — 16,446 
45391] 46 31,5۱7 8 TS RENTE 46 31,37|— O/O3|« Lyrae .. — 16, 49 
34 12,7 |20 35 25,7|36 ع|ور39‎ Cygni e nnn 20.35 25,68|— O,31jy Aquilae, . — 16, 53 
39264| . 4030441356] —— 68 40 30,43|— ۱6 «s — 16, 79 
49 26,6 50 34,9 7 (e 9t n n nn 50.3489 — 0278 —-— ..— 16, 73 
5147,01  5253,8|54 1,O]Anonyma 38° ۰ 52 53,76 0,25 Cygni — 16, 76 
55 69| 56 12,8,57 194 S ct 56 12,66/— 025| ` el 431 . — 16,463 
57 497 58 55:3! O- 2,4. Gr Cygni 2.4138 مه ها‎ 58 55,42|— 0,25 43°» ۱ 93 
637/5121 7438/1 8495 —— 0 0 0 806 668 |21 7 42/99|— 0,24 
9 21,2 1027611 3586 ^ —— n n n nn. 10 27,65|— 0,26 
26 47,7 | 12740,0128 33,0|Maxs «re n n n 1 2739,93|— We 


keinen Coll. Fehler. 
|12 46 9,96|-+ 0,07 
| 5641,35 


13 هم هجو‎ Com der he 
14 705 o12 frt n O5 
17 26 39/53 — 0,07 a Ophiuchi .—18, 19 
18.30 59,12 مس‎ 0,25 « Lyrae SVCTER II 
22 44 3,60|— 0,29 a Piscis aufir, — 18, 73 


9 و + و و et‏ 


12 46 10,047 40| Venus IL Rh. 
56 43,086 23/0 |s Uríae minor. unt. Pol. 


€ 9.» mew. 6/90 ou9. 9. t. 


38 26,8139 208.4. 2 
14 731,2] 8 27:4 Bootis 


"e 9] c] وم و و‎ | n 


RT‏ و و موه 


t9]‏ 9 و | || | وم و و و 


e و و و و و‎ sg 


uon a E m ZS 


Das Inftrum. war 2,9 öfl. vom Zeichen und hatte 


45 16,8 


| 20135 22,7 |13. 36 7 94 ers 


37 33,8 
6 35,5 


25 46,3 |17 26 39/5|27 33/7 |4 Ophiuchi 
29 52,4 |18 30 59,2,32. 6,9: Lyrae 
42 53,2 |22 44 3,6145 152115 Lacertae 


46 44,7 47 45,1148: »همکد‎ Piscis auftrini. ۰۰۰ 47 4506|- o,ıgje Pegafi . . . — 18, 59 
55 03|  5553/8|56 48,8 |e Begali nn | - 5553,93|— 0,03|» Andromed. — 18, 63 
1 6/3 |23 2168| 328,4|6 Andromedae... 23. 216,76) ogor Pegal . . — 18, 75 
7 53 7 5513| 8 48,۲ Piscium «een 7 55)84|—- O,or|& Arietis . . — 18, 88 
273951 -28541|30 9;4|1 A Andromedae. ----**- 20 53/91,— 0,83) 21V ra , — 18,45 
5I 54,6 53 514|85 Pegafi enen 52.52,50|— 0,16 7 
562401  5723,9/,58 22,0| Anonyma 28? ۰ 57 28,00|— 0,17 
58 13,0 59 11,9 60 12,0 Andromedae م۰۰۰۰‎ . 59 I1,96|— 0,17] 
8107|.0 4 44| 49,0 Pegali «nn o 4 439 0,08 
7419 8358| 9308/39 Piscium- e 8 35,86 0,09 
291L3| 39 65|31 27154 .- ۰ 3o 6,52)— 0,12 
29382| 30 33,6181.29,7155 —— c 30.33,52|— 0,12 
37 19,0 38 11,339 43 60 ET WE 38 11,24|— 0,03 
27 22,5 57 5,0 a Urfae minoris: و‎ 57 502| 
5456,9| 5625457 553| Calliopeae م۰۰۰۰‎ 56 25,36.— 0,44 
584874 | T. 0۵ 147,49. — nennt! 1.017,16. — 0,44 
25 32,8 | 26247127 Gallo, 26 24,84 — 0,04 
25 51,8 | 26 499 Aes oco vu DE: Së 109 zz 0,04 
5 11,5 57 7 4,9|« وت‎ a ES Tu 
26 31,0 |12 56 44,0 Se 25,5|« Urlae minor. unt. Pol. |12 = Me 2 ا پک یله‎ 
43 46,0 44 38,945 33)1| Venus ۰۰۰۰۰ 2:20: IR... 4439,03|-- o,o7 4 Bootis . . — 20, 
- y Aquilae. . — 20, 49 
21 |39 10,9 |I3 40 3,9140 57,9 e — 0 
4122,22| 42154143 3 na E 13 41 9634 6 MS. 
638,2 '14 733,61 ۶ Bootis Meri sr tan nn 14 7 33.48|— o,12|1^ Capric. „ — 20, 91 
36 56,4 19 37 49/438 4237 Aquilae ............. 19 37 49,40|— 0,0612 * 20,7 
41 14,41 42 71143 gä EE 42 6,93l— o,05|« Cygni = ۰ — 20, 72 
45 43,0 46 35,2147 28,3|P SERA A SE 46 35,20. 003|% Piscis au, — 21, 24 
.120: 745,3] 839,411 « Capricorni ns و‎ 20. 745,28I+ 9,07 a Pegal .. — 2I, 0 
8 9019 3,221234 mm ........ 8 8,97|-- Genie Andromed. — 21, 18 
34 16/5 |  35296|3643,9|y Cygni © *........... 3529,58|— o,g1 Fegafi . . — 21, 19 
39 30/3 40 34,541 39,5 A —— eR 40 84i40|— 0,23 « Arietis , . —21, 44 
49 30,4 50 1 y ernennen 50 38,89 — 0,27 ارو‎ i 725/26 ] 
5151,5]  52577|54 48|Anonyma 38? ۰ .. 2 5762| سس‎ 0,25 ? B. 


| 
| 
| 
| 
| Tag. 
| 
۱ 


| 
| 


mit dem Mittagsfernrohre. 53 


October.x$15. 


Fäden im Fernrohre. > : Mer. Faden 
Tag. Geltirne. 


I. | 1 | nr. BE Mittel. Et 


JI n n " "m 
21 |55/10,8 |20U56'16,9/57/23,5| Anonyma 37° 56° 20U56/16,69|— 0,25 
57 53/4 |. 5859/3160 6,4161 Cygni 58 59/32|— 
6 41,5 |21 EST 7 46.89|— 
9 25,2 IO 31,6|11 ۲ ۴ 10 31,65i— 
42 55,6 |22 44 6,0145 17,4 15 Lacertae ۰۰ 2 44 593 — 
46 47,3| — 47 4715|48 49,9 a. Piscis auftrini 47 47156 + 
55 27۱ 555612156 51,0) Pegafi 55 56,33 — 
I 8,3 |33 2 19,۱۱ 330,96 Andromedae 2 19,20 — 
7 59 7 57,8| 8 50,5y Piscium 287177 
27 3 28 56,430 I1, 51 a Andromedae 28 56,31 — 
51 3 53 54,2 85 Pegafi 52 55,26 — 
5815,6| 59 14,460 r4,4|* Andromedae 59 14,46 — 
3 13,6 4 6,5| 5 1,3] Pegafi 4 6,83 — 
7 445 8 33,3! 139 Piscium eessen 838,33 — 
29 13,6 | 30 9231 5,3154 30 905| 
.12940,7| 30360l31 32,455 —— 30 36,051 — 
37 4 38 13,739 0 38 13,741 
27 24,0 57 6,087 20,5|a Urfae minoris 57 6,65 
|54 5 56 27,8157 575| Calfiopeae م۰۰‎ ۰۰. 662776 
58 50,9 o 19,7 1 49,9 9 —— TEE ve. Vache ۳ PSU o 19,66 — 
24 19,5 25 11,7 26 4,8, Mars - - توا‎ e Sr 2511,70 — 
56 14,1 57 10,258 Gig Arietis 57 10,25 — 
26 36,0 112 56 48,2 « Urfae minor. unt. Pol. |12 56 4572, 
42 23,5 43 16,4:44 10,1| Venus 43 16,36 + 


22143 18 ‚6 7, Corr, der Uhr. 

45 13,0 EET Hz) Sonne 13 44 5914114 wer m 
6 40,7 |14 7362| 832,5|« Bootis ۰. 14 736,15 — SEI ی‎ T Ed 74 

36 59,4 |19 37 52,3'38 45,8 Aquilae I9 37 52,20 — ۵6۱۷ ۰ I: 3! 
41 17,3 42 9:7 Wolk: e 42 9,76 — 5 * .. mis kc 

l454583| 463847312 463807 — ۵۵3۲ Caria d 
6544 20 7477| 842,3|1 « Capricorni 20 747,83 + æ Caprice. . —23, 53 
7 5 "8 117. 9 6,1۱2 « 811,80 + , سب‎ 23) 64 
3419/6 | 35 32,4 36 464|a Cygni 35 32,38 — e Dër 54 
3933/0| 40 41 ۸ 40 37,17 سح‎ 9 . 8 


. — 7 
40 39,30|— ۶ Piscis aufir.— 25, 99 

: :— 25, 94 
53 2,89|— 0/25," Andromed. — 26, 6 


a — 26, 40 


5041,49 — 
53-9521. 
56 19,36 — 
59 2;16|— 
7 49:83 — 
10 34,29 — 
23 59,85|— 4 


49 2 50 41,5 ۳ 
51 545 53 0/7 54 7,5 Anonyma 38? 8' 
55 13/6 | | 56 19,3 57 26,3: 
57 56,3 59 2,1 60 9,2 61 Cygni 
644,5|21 7499| 8 ۴ 
927,7| , I0 347411 41,96 
23 7,6| Wolken. |24 53,0| Mars 


5 
Bei der Beobachtung am letzten Faden war der Planet durch die Wol- 


je Urfae minor. unt. Pol. [r2 56 5150| 


13 48 49,30 res Corr. der Uhr. 


20 353468) 0,31 > Cygni 
50 43,99 — 0,27 = l'egafi 


5621,72|— 0257 Pegali . . — 26, 

59 4,39|— 025,4 Arietis . 
zx 198. 0/2 H o4. — 26," 

10 er Ee = Zä: ^ o8 


ken kaum zu erkennen. 


12 56 51,5] 


| 23 146 4919 |13 47 8 1 
| AN ol: 49 mu 49,8 ) Sonne 
34 21,5 20 35 34,8|36 490|æ Cygni 
39 3 ‚49 39,441 2 
49 35,6 50 441 y: ۱ 
51568| 53 3,0154 10,0]Anonyma 38° 8 


55159| | 5621,8/57 28,6| . 37°. 56' 


157 587| 59 43| ۵۱1,۵61 Cygni 
6467 21 7519| 858,37 
9303| ` 1036611 444 ۶ 


54 Beobachtungen 


Fäden im Fernrohre, Mer. Faden 


e: LI" | ur. Quae im Mittel, | Cor : | 
" m i " | fr "m 
23 |46/52,2 (2274752,3485344 Piscis ناه‎ -< -.. 22U47'52,29|-I- 0,19 
55 7,6 56 1,3156 55,6 Pegal «n . 56 1,16— 0,08 
112,6 |23. 2241| 335,816 Andromedae... 23 224,10|— 0,30 
7 10,0 8 2,8| 855,59 Piscium... 8 2,67|— 0,01 1 
27 47,5 29 1,330 16,511 a Andromedae ......« 29 1,34 0,33 
53 : 0,2 53 59,0 85 Pegafi fw SEN 3 enn 53 09,20|— 0,16 
56 31,7 57 30,7\58 30,6| Anonyma 28? 2۰۰۰۰ 57 30,66,— 0,17 
58 20,5 59 19,4160 19,4|» Andromedae ۰ 59 19,43|— 09,17 
318,310 411415 Saly Pegafi «nnn O A411,73|— 0,08 
7496| . 8436| 937,939 Piscium- een 8 43:88| 0,09 
29 18,6 80 14,0|31 124 ee) nnn 20 13)95|— 0,12 | 
29 45,5 At TE eegen مر‎ 39 40,88|— 2 
37 26,3 88 18,8 39 11,5 Do مه وا‎ n 38 18,57 — 0,03 
27 26,5 57 12۵187 2401& Urlae minoris«....««. 57 10,65 | 
55 42 56 32/6168 Gin Caffiopeae ---------- 56 82,66|— 0,44 
58559] 1 0244 T5479 m ern I 024,9,— 0,44 
21 56,1 22 48/6125 41,5|Mars -«« «e 0 nn 22 48,34|— 0,04 | 
57 15,3158 124a Arietis- een 57 15,23|— 3 
40 0,7 |12 40 53,4|41 47,2| Venus. -< 11 1,۱12 40 53,46|-- 0,06 | 
26 41,5 56 54,086 32,0/« Urfae minoris unt. Pol| 56 52,68 | 
N و‎ | 
2 o 40,9 |13 51 33,8|52 28,3 
: Ga 530| 5346,5|54 40/3 } Sonne e ie T ET fe Mee Uhr, 
645,7 |14 7408| 837,2|« Bootis ۰ sses- 14 740,92|— gel سس‎ 
25 55,8 17 26 49,1127 2 Ophiuchi e a € rn 17 26 49,10|— 0,07 s Bootis icut 27,48 
37 4;0 |19 37 56,8|38 59,31v Aquilae PE. ad. v RR 19 37 56,731— 0,06 «Op pen e س‎ 27, 82 
41 21,9 42 142143 7,718 — موم وم‎ 42 14,30|— 0,05 y Aquilae , — 27, 9I 
45 50,3 46 42,6|47 357g — 4 46 42,571— 0,03,” TOF A EE 
659,1 12۵9 752,31 845,7|1 æ Capricorni ee 20:7 52,40, oe e . — 28, ot 
7228| .8163| 910,412 e eine 8 16,20|2- ۴ aCaprie. , — 29, 13 | 
3423,9| . 35 36/9136 51,2|« Cygni «0n 858692,— omi D 1-28 o6 
39 37/5 | 40 41,5 |41 466 — «nm 40 41,50 O23 PER 4| 
49 3719 50 46,3 TB en E 50 46,24|— 0,27 æ 1 15015 aultr, — 28, 30 | 
51590) 53 50/54118|Anonyma 38? 81... +... 53 و48‎ jas PCR . . — 28, 15 
5518,3|  5623,9|57 30,9 37^. 56... -- 56 23,99|— 0,25|* Andromed. — 28, 36 | 
58 وبه‎ | 59 6,660 13/46 Lg: 59 6,59|— ودره‎ Pegali . . — 28, 4o 
6 49,2 21 7543| 9 0,6 Be een et 217 7 54338 — 024 »Arictis .. — 28, 37 
9 32,4 10 39,1| 1۲ ۶6 EEE 10 35,92|— 0726| ` al 52! . — 2g,#10 | 
46 54,2 |22 47 5414.48 56,21 Piscis auftrini» ۰ 22 47 5459| 0,19 
55 9,8 56 8/3156 58,0|« Pegafi QUI ese a roa e Ng edo 56 &/36l— 0,08 
115,9123 226 338,116 Andromedae - +... ... 23 -226,40|— 0,30 
713,0 857,919 Piscium .......... eee 8 5,00-— 0,01 
27 59,5 29 3,730 18,7|1 ^ Andromedae. +... +: 29 354— 0,331: | 
52 4,6 53 2,6 54 5 Pegafi EE ۳ 53 2۸5۵| سس‎ 0,16 ] 
5633,9 | 57 32,8|58 32,7| Anonyma 28^ 2۷ .....- 57 32,80,— 0,17 j 
58 22,8 59 21۳76621۳۸۵ Andromedae» «eere. و59‎ 21,63|— 0,17 | 
3204| O 4142| 5 84v FegaB «nne © 414,08|— 8 
7519 845,8) 9 40,339 Piscium eee 8 45,69, — 0,09 | 
29 21,0 80 16,3 31137754 ...ك‎ 4. 30 16,35| — 0,12 | 
29 47,9 O 43/3131 9979]99 xe dert `- 89 43,25 سب‎ 2 
37 28,5 38 20,9139 3 60 —— E ep 38 20,94|— 9,03 
27 29,0 57 13/0/87 هزور27‎ Urfae, minoris... .- 57 12,82 N 
55 67| 56351158 5o|« Callopener.........: . 8635,10|— 0,44 | 
58 58,2 20 26,8 I 56,9 S ure KENE tn I O 26,79 — 0,44 | 
2046,8|. 2138,9|2231,9 Mars ©: «eere 21 69,906 سب‎ 0,04 
36 1 57 171458 1477 |& Arietis: sn 37 37,41|— ۵ 


— — - EE 


55 


ember ı38135. 


9 CE. 0,18 


mit dem Mittagsfernrohre. 


October und Nov 


Fäden im Fernrohre. 1 Mer. Faden 
Pl, mg Leg dee im Mittel, 
24| Die Uhr wurde, wegen ihres unregelmäfsigen Ganges, gereinigt. Bis Nov. 5. incl. 
| " nl " l " D p T "T A 
37 |4915,8 | roU5o/ro,4| 51^ 6,0|Mond ............ IL R.| 100 5010,42! 4 0,03 Sg e 
35 34/3 |12 36 ور26‎ |37 20/0| Venus م۰۰‎ 11 R.|12 3626,77 + 0,15 : 
2523,2 55 5 19,5la Urfae minor. unt. Pol. 55 36158 
28| 447,3 m 6 351 Aue .. Corr. der Uhr. 
ke SE eem 14 647127)+ pe چا‎ E ai ian 
5318 | 7 عهرق2‎ Bootis «e 6 27,13|— 0,03, Aquilae RE 04 
Das lnfirument zeigte 4," 4 öftlich vom Zeichen. - : X 45 H 
19 36 42,6 37 36,4jy Aquilae een 19 36 42,6614+ 0,03 8 Ze 23 45. 97 
40 7,8 41 0,3141 53/3|« سس‎ POCO 41 0,17|4 OO5| Cvoni .. 1 46, 04 
44 36/5 || 45 28,۱46 8 Dee 45 28,444 0106| "ue | 
20 34 22,4135 عامر37‎ Cygni و‎ 20 3422,58|— 0,251 18" 45' . + 46,05 
38 23,3 3927131490 32,2 — een 39 27,24l— 0,15 
48 23,5 49 31,6 TE ها ام ماد‎ n 49 EI 0,20 
50 44,7 51 50,952 58,0, Anonyma 38? gl... +... 51 50,82|— 0,17 
54 89| 55 98156 16,7 37 56... 55 9/76|— 7 
56 46741 575212158 59/3|61 Cygni "run... c 57 52126) — 0,17 
5347121 2646/0 2 N mda sre cnn ta 21 64o,03l— 0,17 
818,2 92451103236 —— Heer ‘9 24,62 تس‎ 0,18 
وه‎ | 8394|14 9329 10277 X sonne. ....-. eese ۱ Corr. der Uhr. 
10 53,0 11 46,4 12 S Sénpe- i 14 To 39,69 + 8 E = 
35 49:9 |19 36 421637 36,317 Aquilae بت‎ ae e rc 19 36 42,60| + 9,081, q .. e 7 99 
40 7,8 41 02 41 5 go e CU VIVERET 41 یت‎ 905| ; - : 2 2 a 
6 28r 21,18 = £e 45 28,27: 6,06) de, 
wës? 20 T 384l 7 32,411 æ Capricorni ++ +++ +» 20 6 38,26 + Se Wie ` e i 
6 86| lee en 7 213-3 O48 2C ebe 4, 74 
33 7 34 23,0135 37,1|@ Cygni - ۰۰۰۰۰ 34 22,85 — 0,25 Ug m 
38234|  3927,5|4932,6^4 —— nen 39 27,47|— O15]. 19 59' - + 5 
48 23,8 49 32,11 v P 49 32,09|— 0 
50 44,8 51 51,0152 58,0 Anonyma 389 8 - +... + - 51 50,89, — ۳ 
EB 37° و‎ 55 9,51|— 7 
56 46,5 |. 57.525158 593|61 Lean: 57 52,39|— 7 
5 95/1 1 , 6 40,4 7 46,3 Pi a a rrt 2I 6 40,23 — 0,17 
8 18,4 9 2471160 32,66  — n n n و‎ 24,82|— 0,18 
12 5540,0 85 22,5:« Urfae minor. unt. Pol. ۱12 5539,63 
34468|  3539/|3632,4| Venus ۰ IK AIP Mab da Uhr 
5352 |14 6 30,8| 7 26,5 e Bootis هه هه مهم‎ ae e 14 630,52|— 0,03 orr. der 11. 
i 1 a Bootis J . . سله.‎ 8 
i iam 22,7 14 2I 16,9]22 11,8 ) Sonne و2‎ cV 14 2223,85'+ 4 Aquilae . +42, 48 
22 37,0 23 31,024 2515 i Í vie s € + 42; 65 N 
40 11,2 |19 41 3,5141 5771|a Aquilae <<<.‘ 19 At 363|-+ O05 1 a Caprice. . J- 42, 46 | 
44 2 45 31,846 8 8 a i جر‎ 2 OE. 4531,70|+ 0,06 2a. e 4-42, 4I 
[20 6 41,6 7358 I ۵ Capricorni ICE ۸ go DAE: [20 6 41,58 + DË Cygni Si: + 42, 49 ^ 
6 12,3 7 5,5) 75962 a = ی‎ SDN Sce 7 550|- 99 a Andromed. + 42۸ 35 
33 13,1 84 25,9135 40,3 & Cygni TT ۰ 34 26,02 — ٩/26 بو‎ Pegafi zb Aën 32 
38 26,8 39 3079|40 35,68 es ttt 39 30,۶۵ 6 RE = < 
48 27,1 49 3513 Wees SUN nee nee, 49 35,34|— 0,20 ۰ 42,505 ۱ 
50 48/3 |j 5543|53 1,2|Anonyma 38° ۰ 51 54,22j— 7 
54 7,3 55 13,0156 20,2 287 566 5513,12 — ۱ 
56502] -5755,9159 2,۵61 Lëns |. 575592 — 017| 
5 38S |21 Baal 7497] —— مه‎ 21 643/39 — 7 
821,4 9 28,2 IO 35,5|e wien ah an c 6» 


56:: Beobachtungen 


IIIA UBL EE EE 


November 1815. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


| 
E? IL. Il. ا چ“‎ "m Mittel. | Cor: 
" " " " 
I n |23058/10,7|59'10,8|«. Andromedae -w> +. >=- 23058'10,81|— 0,09 
EM 9710 3 8i4| 3 57r4|Y Pegafi eco KEEN ^e e o 3 9 -+ oer 
7 34:7! 8 29,5139 PISTON o ee 00% 7 34,71 0,00 
28 10,2 29 5,6130 1,7154 — وی یی‎ 29 552— 0,05 
28 37,3 302935 me ees 29 32,83|— 0,03 
36 18,1 |  3710,3|38 30 با‎ V ue 37 10,27|4- 0,06 
26 15,5 56. 2,0186 17,0|a Urfae minoris ۰۰۰ 56 1,33 Corr. der Uhr 
5 I2 55 39,5185 21,0|« Urfae minoris unt. Pol.|12'55 38,20 e Bootis .. + 39,751 
538/7 |14 6338| 7302|« Bootis «e |14 63592|— oo Bis Nov. rg incl. 
13| Das Infir. welches 4^ öfllich vom Zeichen zeigte, wurde berichtigt. Se g OGE ae 
85 55/3 |19 .36 48,237 41,9|v Aquilae م۰‎ I9 36 48,17|— ott x y 125 
4013,2 | - 41 58 ui QUERN E oe تمه توش‎ c | 41 5,80 ort Glen, ese, 
44 41,5 45 6421۱3۷ 27۳1۱ E مج‎ 45 33/94|— 61۵ Aquilae „ Ser 
33 148 |20 A4 279135 42,3] Cygni n 20 3427,92 — oan I "er. 1 paa 
38 28,6 29 3226140 38,212 — KEE 39 32,73; — 0/18 2 bh. ° 46; 40 
4829,2| 493712 y7 deni = ET: t 49 37/34|— OO Cygni .. + 40r 23 
50499) 51 56,053 gralämonyma 38° ۰ 51 55,99|— 9 e 
54 3 55 159/56 22,0) — 229 56! وود‎ dech 55 15,16 — 0,19 19 55° ۰ + 40,34. 
56 51,7 | 575717159 47|61 Cygni en 57 57,66|— 0,19 
54098 21 6 45,5 7 یرای‎ -——.:-eÓ 21 6 45,331 — 0,18 
823,6 929,9|]I0 37/7 |G —— n n er. 9 30,02|— 0,19 
14 |25 26,8 |12- 55 46,5 & Urfae minoris unt. Pol|12 5544,53| 
49 8 49 58,1|50 5 Venus > ......... IIR.  4958,00|— 0,08| Corr. der Uhr. 
.114 6331| 7 29,4|x Bootis ۰۰۰۰۰۰ م۰۰‎ 14 633/11|— 0,14 a Bootis + 46,54 
3 y 
15 |16 30,8 |15 17 25,818 21, 
B 26 | 1942,7|20 na ee c 18 34,24 5 
16۱ 5 36,6 14 $ 6 320| 7 28,1 |« Bootis He eevee ve 14 6 31,92) — 0,14 Corr. der Uhr. 
SEEN Zur hs 25 38,626 did do oc EC Ze ..- 41,77 
17 24 48/0 (6/26 340811 Seene — وق‎ .. 
27 ail 275612128 52,1 Ee 15 46 4715 — OR5]|, Andromed. ii Ei 
18 29 58,4 31 9۵ Lyrae EE 18 29 59/34|— 0,19 y Pegali a. ER 41, 77 
23 58 11,059 11,1|a Andromedae ......... 23 58 11,11) o,16l# Arietis . ۰ +41, 81 
2103| 0 3 36| 358/3|» Pegal ++: un... o 3 76| o,12|a Aurigae . +41, 74 
Eintritt e Tauri am hellen Mondrande o 48° 50,” 4— o 491 32,424 St. Z.l@ Orionis . . + 41, 90 
° 55 50,0 æ Urfae minoris........ 6 55 50,00 U Aa UE 486 
55246156 5474 |e Calliopeae ۰۰۰۰  5524,54l— یورن‎ ^9 3۶ * Tat 
57 47,8 59 16,2 o 46,5 9 een orien ed 59 16,33 — 0,26 
55 10,7 |- I 56 7,3157 4n|e Arietis.. Lll I 56 7,15|— 0,14 
8 54 42,8/55 56,0| Anonyma 44? ۰ 5 5442,57 |— 1 
56 34,3 | 57 4674|59 59,8| 43° ۰ 57 46,42|— 1 
16 16,2 4 17 16,918 6,4۶ Tauri e 4 17 16,86] 0,15 
243,3 | 23 460,324 38,2|Mond ۰ ILRI .2340,27|— 0,13 
I 10,0 5 224,7 3 40,7|« e am Bee a $ o 6 mie 5 2 24,69 — 0,22 
: 110218 er seen T EET 
4 78 4 595| 5 8 4 59,731-— 0,07 Qi E 
سس ان‎ em poco E or ET 
20 15.38 E 2,0 i Bis Nov. 25. incl. 
39 28,0 40 23,8 ji 200 } Sonne: هد‎ MP ۰۰۰/15 39 1470 — 0,10 m = — 0,193 
28 51,3 |18 29 57,8131 5,418 Lyrae -:-«..-.. . 18 2957,79|— opr] "= —0 272 


35 53,2 |19 36 45/737 39,6۲ Aquilae `. |19 36 45/83|— 0,24 


T E 


m 


————— سس 


f 


nn men nn —— M‏ سح 


57 


1 § 4 


Mer. Faden 
Corr. 


mit dem Mittagsfernrohre. 


November 


Fäden im Fernrohre. 


Gefürne, 


| gm pm im Mittel, 
do 4 ` 4 04 d E: 1 ` A 1 ۱ U 4 ¥ " C d u 
OIII |19 41* 3 ۱ Ua.. sidiria ss IT 1 O|— 0,2 Orr. der IT, 
Das nieht ee سا دا‎ ps et 
5 48,2 |20 641,3] 735,6|1 æ Capricorni ste. 20 641,40|— OTS ln ` ` TE 85 
E 67 | . و تور‎ ai ie Cogit tees ماو‎ on, D XR Sal 
r ` 13 ygni seekkbR seen نے‎ ۵4 1 e 9 
Fre nn MER 39 3037 gl. CPE = F Zu 
48 26,9 49 35,0 y —— هه‎ iu ree en 9 35,09l— 0 x ^ 1 
50 4715 51 53,9153. r,o|Anonyma 389 gi, da ee ne Se a Cygni . H42 56 
54 68| 55 12,9|56 8 37^ 56: | 55 1279 ee 4۵ 62 
56 4915 57 5514159 1 Cygni cecil. 57 55,39|— 0,40 ج‎ Arietis . F42, 61 
53 58,9 |22 54 52/3/55 47,1|a Pegali ۰ 22 54 52,46|— 0,26|* Ceti T 42, 58 
26 6,0| o 55 53/5186 9,o|« Urlae minoris ۰ o 55 52,65 &« Tauri 1 42, 54 
3 7,3 I 3 59,7 452,9 Mars ehe es I 3 59,67 ست‎ 0,22 22U 16° = d 42,765 
15 59,2|17 13,448 Andromedae - ۰ 1559,29|— 0,46 - 
19 50,4|20 43,418 Piscium ۰ .هه‎ 195937|— 0,22 
3r 1/8131 55,0159 Mayeri ۰ 31 L71|— 0,23 
34 6,0 35 51,510 Piscium;- و‎ 34 58,30l— 0,23 
55 10,4 56 655157 3,04 Amiétise- 3... 56 6,52.— Gët 
59 22,5 2 6:2|H Perle in 2 043,66 — 0521 
2 5157,5|52 5oi3|a Ceti ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ "151 57,44|— 0/21 
55 13/3 | 5625,557 3974۳6 8 ۰۰ ` 56 25,65|— 0,46 
148,3) 3 2407, 333/594 Ceti ۰ 8 249,54 8 
|| 723,3 81531 9 90995 — nn 9 15/24 — 0,18 
1 25 46,6 26 38,827 31,4] Anonyma o? ۰ 26 38,64|— 0,19 
| 25 55,0 26 47,0127 39,8|10 Tauri ess... 26 46,97|— 9 
82507| 3343,6134 37,5] Eridani e 83 43,63|— 4 
57 455158 59,0|Ànonyma 43° ۰ 57 45/63,— 45 
I8 32,0 | 4 19 545121 5 BOL ccc 4 19 54,20|— 0,52 
23455|  2439,625347|« Tauri... nn 24 39,62|— 1 
: 30 3/7|Anonyma 49° ۰ 28 42,17|— 0,51 
88455| 40 8,7141 33,0 51? DOT 40 9,59|— 0153 
21 |41 20,5 |15 42 16,043 12,0 Gre EE E | تا‎ 
43 0 44340] 4 5 300 ) — oun ۱ 15 43 2,10] 0 ۱ 
aum fichtbar, wegen des fiarken Nebels, Cor. der Uhr. 


24 |54 57,3 115 55 5209/56 49/9 Soe 3 y Aquilae ۰ + 43," 
37 1615| Seele Sc zx ۷ pes E A0 73 
35 51,9 |19 36 446/37 389j4|y Aquilae e 19 36 44,67|— 0,24۵ — — . -- 43, 86 
40 99 41 2)3|41558|£ —— مج موه‎ 41 2,37|— 0,23 ISP ad و‎ YT 
44. 3 | \ 45 30,6146 2358 .ك‎ 0o aas ss ss ex 45 30,50, 0,22 9 . 43, 5 

Corr. der Uhr, 

25 |28 49,5 |18 29 56,131. 3,91a Lyrae «e 18 29 56,12 Oase لد‎ 4440 
35 51,3 |19. 36 44/3|27 37:9| v. م۰‎ 19 364450 Ort Aquilae . - 44, IT 
40 9,3 41 19 Wok anne MT. 41 1,86 ات ; 023 سس‎ a 

i U 16! ۰ F 44,27 

Sonne Ea €: Motard 25‏ 64 9,5117 26 16| 13/9 15| ود 

W ol- |ken, E 19 27,0 ی‎ AG are Bis Decemb. 2. incl, 
28 43,1 | 4 24 3778|25 321 Tauri ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 4 24 37,19 038| um = BI 
I 70| 5 221۵| 2 37,6 Aurigae -* "one. 5 221,69). — 0,66] a — .— o, 383 
12 55260 æ Urfae minoris unt, Pol.i12 55 26,00, Cor" er Ug? 

30 |48 23,9 |20 49 31,9 y Cygni مهم‎ |20 49 3204l— 0,60 a Tauri 4 . . -+ 45,26 
50 45,0 51 50,6|52 57,9| Anonyma 38? ۰ 51 5079| — 957 |u Aurigae . +45, 46 
54 4۵| 55 917156 16,8 uns. تخیر‎ | 85.979] 7 U 14, F 6 
56467| 57526158 59,461 Cent: 57 .52,52|— 0157 4 44 ۰ FT 53 


15 


58 Beobachtungen 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


Tag 1. | " | ۳۹ Gefürne. im Mittel. Corr. | 
m " " Hi 
30 | 534,7 ol 640,2 746,4. T Cygni esre o1U p 3m 0,56 Corr. der Uhr. 
8 18,3 POO که رد3‎ c EEE 9 24,69,— 958 « Aquarii . . 4 45,59 
54 40,6 55 320156 25,6|y Aquarü «rrr nn 5532,60 — 0,26 la Piscis aufir. +- 45, 41 
45 46,5 |22 46 40,6147 41,7\a Piscis auftrini » +++ +++ 22 46 40,59l— Orö4laPegali . . -L- 45, 4I 
M. |53562|  54497|5544/0|s Pegal م۰۰‎ 5449,66|— 0,37 4 Tauri . . . 4 45, 47 | 
56 31,5 |. 3 57 43/5/58 56,6|Anonyma 43? 501۰۰۰۰۰۰ 3 57 43:46|— 0,64 Aurigae . + 45, 48 
I8 29,6 | 4 19 51,3|21 15,5 e 507.86! «rege: 4 19.51,67|— 6,74 Orionis . . 4 45, 41 
| 23 430 | .2436,9/2532,0| Toun, ener 24 36,99|— 8 aU وه‎ r 
27 19,6 |- 2839730 هرد‎ Anonyma 49°, ۰ 28 39,78. — 0,71 45r 4 
38 45,0 | 40 ۵ 519.22! «e 40 Sal 0,75 
I 7۸۱ 5. 221,7) 3:37,36 Auriga reenen 5 221,69 |— 0,66 | 
4 40 456/7| 549,918 Orionis ‘srr errs res 456,57|— 1 | 
31 10,5 | 3245/7|3422,0| Anonyma 56°. Sai, 32 45,53|— 5 
1 |51 28| 2 51547152 däs Cep, ennen 2-51-5464 — "Zi, "e TR 
55 10,2 56 22,7157.36,1|» Perfeà ee 56 22,59|— 0,64|« Ceti WE. A. 454 
146,0| 3 237,71 3308194 Cetis n n n n 3..237,97|— Or26jæ Tauri . + aat 45, 48 
720,6۱۰ 8125| 9.538195 — 3: :مزونه‎ 812,50|— 0o,26|« Aurigae . +45, 1 
25440|  26357|27 28,4 Anas ات‎ 22 35,74 — 9,27|8 Orionis . . +1 45, 66 
25 5213 2644,012737,2|]10 Tauri «eene 26 44,20|— 0,27 DUM een 
32483| 33 P 8434718 Eridani «e 33 41,10|— 0,20 4 21°. + 45,7465 
37 14,4 | 38 10,5139 84127 —— n n nnn 38 10,78|— 0,10 
53 26,8 55 52,9 Anonyma 44? ۰ 54 39,23|— 4 
56 31/4 | SS 5 43° Zei | 57 48,36 4 
18 29,6 | 4 19 51,42۲ 6 ro دق ی‎ e 4 19 51,87. — oj74|. . 
2342,9| 24369|25321|« Tauri- ren nnn 24,36,99 — 0,38 
27 1914 28 39,6130 0,8|Anonyma 49°. 36t: => +- 2839,48 — 1 
1-7,8| 5 221,5| 3 ۶ Aurigae Planer ECKER oi 5 221,88|-— 0,66 
4 8 456,3| 549,88 Orionis «nnn 4.56:32|— 0,1 
2|25 ro|12 5523,0 85 ole Urfae minoris unt. Pol. 12 55 21,18 E. tot. der Uhr. 73 
13 49,3 |13 14 41,9 1535,9|» Virginie: «n ‚13 1442,09|— O,20|« Virginis . + 46,53 
35 22,6 3615337 85| Venus eserse... 11 1.  3615,117|— 022 
640 Gala مه‎ 5910l4r عاعرعی‎ Aquilae «ee I19:40.59,07|— 030| Gorr. der Uhr. 
33 8,3|20 34 20,9 35 3512| Cygni veee- eee meene» 20 34 21,05, Drill 
a ao). 3926040814 — eee 39 26,13, — 0,524 Aquilae . + 47,"o1 
48 22,5 49 39,1 N تسا‎ 0 AD TW 49 3044| 0,56 «Cygni DE WE 46, 99 
50 43/1 51 49,3152 56,4, Anonyma 38? 8.<...» 51 49,221— 0,541@ Aquarii . +46, 81 
54 Gil 55 84156 ۴ ROP 56 ane nn 55 8,16|— 0,54l« Piscis aufir, + 46, 49 
56450|  575008/58575|61 Cent, 57 50,73|— O,54|« Pega . . 4 46, 82 
58353 |21. 638,517 45 |r-- —— nm 21 638,60|— 0,5312 Andromed. ~} 46, 63 
8 16,6 9 23,410 مار‎ | —— rennen 9 23,32|— 0,55 y Pegafi ۰ zb 46, 62 
28 42,9 29 39/3130 37,1, Mond ۰۰۰۰ وم مه‎ in: 29.39/44 — 2 Ceti ... +46, 40 
54393| 55 31/3|66 24,2 ع|‎ Aquarii een 55 31,80|— 0125] Tauri . ۰. 46, 28 | 
45 39,3 |22 46 39,1|47 40,9|« Piscis aufirini-.---.-- 22 46 39,42|— o,04|* Aurigae ° 46, 18 | 
58544| 544813155 4277| Pegali en 54 48,16|— 0,36 POrionis . . -+ 46, 19 
23 58 6,559 ۶ — mri 23 58 Gäil o7 e Virginis . +46, 27 
2 51|o 2593| 359419 Pegal «eee o .259,96|— 0,3 نت‎ Tek ua rr 
25 58,0 55 44,0 e Urlae minoris. sr aaah 554441 r $8 T 46,55 | 
56 504 LR Calfiopeae V e Marke a 55 20,49 M" 0,80 | 
57432) 59 11,660 41,99 ———— |... 59 11,73|— 9,80 | 
51 3074۱ I 52 27,5 Io Arietis "recon و‎ 1 52 27,62 — 0,46 | 
3213/3 |. 154° 8,9|Anonyma 25? 11... |: 53 10/61|— 0,46 
2 0400| a ورد‎ Perfei eene 2 o39;/88|— 0,74 
۱ 
| 
| 


31 1,8 51 53/7 52 46,5 g Ceti Bert einen nee 51 58;79|— 0,80 


a a‏ سس 


mit dem Mittagsfernrohre. 59. 


D-recember: tg PET 


Fäden im Fernrohre. 
I. | 11. | DL 


Mer. Faden 
im Mittel. 


Geftirne, 


n "n Hi ۸0 " 
6 55 9,1 2U 56'20,8 57'355 x Perfei <<<“... oU 56/21,39 T 0,66 
1453| 3 2369| 329,9|94 Cep: 8 287,07|— 0,27 
1 719,7 811,51 و9‎ 44|95 — sese 8 11,57|— 0,27 
25 4313 27 27,5| Anonyma o? o^«-. 26 34,95|— 0,28 
25 51,2 26 43)4|27 36,3 Io Taurosa i isoeo 26 4334| — 0,28 
32 475 | 3340,434 33,43 Eridani +» -=--> -v+ 33 40,07|— 0,21 
5326,5| 543812155 32,3 | Anonyma 44? ۰ | ۰ 54 38,59 7 
i 56 30,5 | 57 4215,58 56,0 43°. 5o «en 57 42,59|— 0,67 
I8 29,0 4 19 50,4. 2I 17,7 50? 36' DIE 4 19 50,57 -— 0,77 
23 42,4 24 36,1125 312| Tauris ee 24 36,26|— 0,40 
27 8 28 38,8130 0,2]Anonyma 49? 361۰۰۰۰ 28 38,81|— 0,76 
3942۲] 4I 6,0 Lite pi "4t -6,03|— 0/79 
I 6,6 5 2 WÄER 3 36,9 a Aurigae ۳ ac VÀ "o E 5 221,14|— 0,70 
4 5 4 56,۵ 549,08 Orionis ee 4 55/87 — 0,22 
31 9,6|. 32 44,5 34 21,4] Anonyma 56? 524-4... 324462 — 0,90 
24 59,0 |12 5516,0 85 3,5|« Urlae min. unt. Pole. ۱12 5516,35! 
I3 49,8 113 14 42,3 1536,3|« Virginis «nn I3 1442,50 — 0,24 
I o $ CN ۰ 
gt e 58 9 an 40|} Sonne Ginter, 16 52 045 — 4 fr 
28 48,0 18 29 542|31 2۵۱۶ Lyrae v I8- 29:54,35|— 0,71 u Lyrae ek d 46,37 
40 7,7|19 4059/9|41 53:2|x Aquilae lan 19 40 59,97 — 0,41 a Aquilae ۰ + 46, 21 
33 913 120 34 22,4135 3641« Cygni «e 20 34 22,28 — 0,83 CY&ni .. +45, 96 
38 23,3 39 26,8140 32,011 —— «e 39 27,00|— o,70 ie .. +46, 18 
48 23,2 49 31,5 EEE, اج اجه و‎ e 49 81,49|— O76 Bean aufir, + 45, 78 
50 43,9 52 57,0|Ànon. 38? 8' (fehr: Halil - 5149,89|— 0/73 ^ 9" ‘° T 46, o6 
54 0 55 8,8 56 15,5 379 56° nun uns 55 8,72)— 0,73 Tauri ES + 45r 99 
56 46,6 57 51,3158 58,661 Cygni een 5751,79 — 0,73 4 La ۰ . ۰ zb 46, 33 
5 344 |21 639,3 7 46,3 T eal aR FR EE er 6 39,63 — 0,72 Be ۰ j- 46, 28 
81717 9243110 81,9  — m n 8M 9 24,28,— 0,74 8 و‎ .. 4 bi 85 
54 40,6 | 55318156 24,5|« Aquarü «eene 5532,00 034^ Bie . - 46, 35 
Ám 41,7 ۱22 1836,9119 33,o|Mond een IR. 22 18 36,89'— 0,21 QU 56! . A 46,12 
45 39/8 | ` 4640,3|47 41,4|« Piscis aufirini -+= 46 40,16|-— 0,06 
53 55/3 | 544913155 44|» Pegali een 54 49,031 — 8 
2 5910 3 Vol A Bäll —-—^: M IK o 259,70)— 0,48 
18 29,0 | 4 1956:5121 14,0. Anonyma 50° ۰ 4 19 50,70 1,02 
24 361525 31,2|« digi eiiis aiias رم‎ rm 24.36,35|,— 9158 
2719,7| 2889/430 0,9|Anonyma 49? ۰ 28 39,54,— 1,00 
3942,8| 41 2 32,3 519 ۰ 41 6,69 — 1,05 
I 6,8| 5 2212| 337;1|« Aurigae nur 5 221,28 — 0,93 
4 0 45644| 5 49,4۵ Orionis >. sss- ..+>.. 4 56,30 — 0,30 
32 45/3/34 22,5| Anonyma 56? bai, 32 45,56 — 0,20 
24 52,0 |12 55 13/0/85 ۶ Urfae minoris unt. Pol Ia 5512,18 
;|13 1442/4 16 ع|و,36‎ Virginie een I3 1442,51|— 0,30 
52 4217|58 36,2| Venus ۰ ILR.| `° 5242,65|— 0,32 
E Corr, der Uhr. 
n I — MM m ÀQÀM 
re وولو‎ n e ME ییالب توا‎ e dna 
2848,2|18 29 54,831 2,21 Lyrae eene 18 29 54,69, — ۴ "iam ae. . -- 46, 09 
40 7,7|19.41 6۱۱4۲ 53/7|« Aquilae م۰‎ I9 41 0,20|— شوه‎ ATE rd . . +46, 18 
33 9:5 20 3422۳2 85 36,42 Cygni «t nn nv ۰۱20 34 22,28 1,06.” مت‎ E F 45, 99 
38 23,3 3927,2|4032,8|] —— een 39 27,23|— 0,88." iscis auftr. + 45, 75 


j fi و‎ J- 46, II 

48 23,3 49 31,7 3 "ID 49 31,64|— 0,96 * Pega 46, 
54 35 55 9,1 56 16,3] Anonyma 37° ۰ 55 9,26|— 0,92 er gh 4- 46, 12 
56 46,3 57 52,2 58 59,6 6I Cygni ne a ê 57 51,99 es 0,92 Y ega. Ie E + 45, 99 
554,4 |21 6 899| 7457| — 6686 21 639,63 0,90 2148, . + 46,“o6 


nn A A, 


69 Beobachtungen 


EE, 


December 19841 5. 


Fäden im Fernrohre. 3 Mer. Fäden 
ET lak aE we Ss im Mittel. a f 097 ۱ 
mi‘ n | n | ^ ü RTS 
8| 817,7 21U 9'244 1032,3 e Cygni | a e 21۲ 924,42 0,98 
54 40,4 |. 55 3203/56 26,02 Aquarii ee ` 55 32,27 3 
45 39,7 |22 46 7 415a Piscis aufitini ۰۰۰۰۰۰۰ lag 46 40,16|— 0,07 
53556| —5449,015543/6 ۵ Pega... 54.49,09|— 90 
436,9 123 5313| 6268 Mond م۰‎ LR.23 53136|— 0,31 
58 72159 7,3|« Andromedae....... ۰۰۰ 58 7,31 0,78 
2 62| O 29,8 3 54۲ 16۵۵ ee o سقوروق2‎ 0,61 
26 0 55 52,0186 10,5۱ Urlae 551,65 
24 50,0 |I2 55 7,584.52,5|« Urlae; minor, unt. Pol. |12 55 6,85 
55 15,9 |13 56 9,0157. 2,5| Venus نا‎ M Rada ILR.|13 56-8,83|— 0,38 Corr. der Uhr. 
533,3 |14 628,5| 7 26,1] Bootis ۰۰۰۰۰۰۰ 14 ۰6 2۵:65|: oj83 "goods < + 8 
3 sl «Lyrae . . +46, 1 
1 E SS x 5 Ss e $35 Sonne eh tt 17 046,62,— Oj21|«Aquilae `. +46, 13° 
28 48,6 118 29 54,9|3t. 26/۵ Lyrae ee 18 29.54,99,— Log) 17" 20 ۰ + 46,14 
40 7,6|19 41 0,541 53/9|a Aquilae... 19 41 0/37|— ol 
Nach diefer Beobachtung wurde die Uhr aufgezogen, wobei fie zwei| 
Pendelfchlage zurückblieb. : Corr. der Uhr. 
33 7,9. |20 34 20۸6|35 35/04 Cygni ton: 20 3420,75|— 1,27 : 
EE O tá 39 25,42|— Les Cygni. «| £ + 47.90 
48218|  4939/0|5939/5» —— n n 49 30,04|— ۶ Aquarii zk 47, 54 
54 19 55 7,6156 14,8 Anonyma 37? Ee 55 7,72|— 1,11 e Piscis auítr. -- 47, 6 
56447 | 57 50,5158.57,6161 Cygni «e 57 50,56l— 1,rij&Pegal cs . +47, 48 
5331|21 6383| 7 4,6 — reinen 21. 638,29|— 1,10)“ Andromed. -+ 47, 17 
8 16,6 9 22,9|10 ۶ JEDE E و‎ 22,99|— 1,1317 Pegali er 47, 24 
54 38,8 55 30,9 |56 20,6|« Aquarii eee 55 30,80|— 0o,52|a Arietis ۰. 447, 34 
22 46 38,8|47 ۶ Piscis auftrini ره‎ teist; oie 22 46 38,86I— O,09| تاو‎ 54 + 47,39 
58 5414| 5447175542131 Pegali «eee 54 47,83 0173 
50 13,9 |28 51 7,552 2,1|Mond »........... 1, 1.28 5t 7,53|— 0,44 
5050,8 |`  5143,4,5236/4|30 Piscium- -i-s ee.. e 51 43:23|— 0,44 
1544461 55 67156 oi | —— 0... cte 55 6,83|— 0144 
58 64159 6,3۶ 58 6۲| 0,95 
2 5l o 2 58,7 3.5312 y Pegafi o'o ole 0, 0,0, 349. Q, nas] BEP [o] 2 58,69 ien 0,73 
26 9,0 55 57,0|86 14,0|a Urlae minoris». ++...» 55 56,50 
Eintritt F Piscium am dunk. Mondrande — 11 42/2140 — 8U 40% 0,463 W.Z. 
۱ Austritt من ی‎ „hellen 2 49 50, 0=9 47 17, 20 —— 
Der Eintritt ift fehr genau; der Austritt aber einige Secunden zu fpàt, 
55 6:2۱ 1 56 2,3156 Süde Arietis «nnn I 56 2,28 =+ 0,87 
2445,5|12 55 4,0|8449,0,4 Urfae minoris unt. Boltz 55 3,00 
13 50,0 |I3 14 42,5|15 3613 a Virginis ees 13 14 4263 0,44 Co dese 
58 2بهه‎ | 59 37,160 0۵۵ ۰ ۰۰۰۰ HR 593693,— م645۱‎ Virginis °. 1 46/43 
5 33/2 [14 6 28,4 7 24,8 « Bob d dd Ee 14 6 28,48 — 0,981 Bootis .. +46, 54 
ro | و‎ ayrlız 3504| 4570| | | Eech, 45 72 
5248| 6215 tiggi) Sonne Ze E 17 , 5 ساوور10‎ 0,24| 15 59° . -|- 46,23 
33 10,2 |2۵ 34 22,9|35 9772|a Cygui ee |20 3423,02]— 1,41 | 


Das Inftrument zeigte genau nach dem Zeichen und feine Collimation 
war richtig. Da es lich aber feit dem 6. Dec., nach dem Zeug- 
niffe der Beobachtungen # Urlae minoris, mit fat vollkommener 
Regelmäfsigkeit von dem Pole entfernt hat, fo wurden die Verbef- 
ferungen der beobachteten Culminationszeiten unter der Annahme 
vom m — — 0, 271 — 0,^ 9906 t und n = — Gell 383 — oj" 128 t 
berechnet, wo die nach der oberen Culmination des Polarferns 
am 6. December verfloffenen Tage durch t bezeichnet find; diefe 
Annahme entfpricht den erwähnten Beobachtungen. ۲ 

————————— ای‎ a nn, 


mit dem Mittagsfernrohre, -> 61 


سس سس سس سس سس سس نتسش نت سس 


Decembertgt 5. 


Fäden im Fernxohre, i Mer. Faden 
188] 5 | om qom. Gellirne, im Mittel, | Com 
i " Bis Dec. 19. 4U an! 
12 " — 10 86'19,5la Urfae minoris .... oU56! 1,25 " m EN 
55! 96۱ 1 56 4,4157 2,1|e Arietis» «eene 1:56 471|-- Heel me — o 938 
2 Io 11,3 dt 6,0 Mond ec oe vin o in d ei ARE R. 2 10 11,51 RZ 0,87 C à ch 
2343,8 4 24 38,325 |» Tauri TORS een A 24 38,09|— 0,93 Orr, det VG 
I م0۰ «|439,3 |2238 5 2ب‎ E: 2 23,17|— 176314 Arietis . . - 7 
` [12 54 59,0 æ Urfae minor. unt, Pol. |12 54 59,00 a'Teuri ... 4-45, 04 
14 |20 41,9 |17- 21 38,6|22 36,0 زب ون بجوم‎ cc 45 
og u 24 af 24 Zell Sonne, FE ere s Vo eie E 17 22 49,54|— 0,26 gU 48 2% 4509 | 
Die Uhr wurde in ibrem Gange gehört, 
o 55 56,518 36 17,0|a Urfae minoris- +++» "v. 5 55 57,68 Corr. der Uhr 
'2 1 53/7 | 52 46,9 a COU err. 2 51 53/84 — 0,72 p OCU "ZE + 46,67 
541371) 3 55 9,3156 6,0|Mond eo... I. R. 3 55 9,15|— oj63|z Tauri ۰. . 4- 47, 14 
234109 | 4 2436,0|25 31,0] Tauri. nnn 4 2435,99|— 0,93|« Aurigae- « + 47, 26 
I 64| 5 221,2| 337,0|a Aurigae* sss nn 5 221011|— r,63|8 Orionis . . + 46, 95 
4 3/1 4 55,4 5 48,9|g. Orionis Q^ s.d 0 * 0-0 A ۱ 4 55,50|— 0,53 4U 21. NUS E 47,005 
17| Die Uhr blieb Rechen. _ ۱ 
| 6 34,2 4 7 29,8| 8 26,0|a 300019۰۰۰۰۰۰۰۰ s |]14...7.29,68|— 1 
2818 |17 4o 210 4t 58/5] Sens. ۱ 
RECHT aleet Sommer E 4182,05 6 
29 40,9 |18 30 55,332 oëäle Lyrae en 18 30 55/29|— 1,40 
Die Uhr wurde abgenommen, BR und der Eingriff des Hakens 
verändert. 
3 27 34,5|28 27y,3| Anonyma o? o! ten 3 27 34,48|— 0,66 
27 42,7 28 35,510 ۱ or ron 00. 27 42,68|— 0,66 
34 39,6 35 38748 Eridanı +: - eene 34 39,64 — 0,49 Corr. der Uhr. 
38 12,8 3995904140 ..7;,9|27. ———— tttm موه‎ 39 9/51|— 0,25! aAurigae . — 14,21 
2 82 5 322,4 438,5 e Aurigae DR Ee > 5 3 22,61 — 1,63 D Orionis . — 14 60 
5 4 5 57131-6 5O5 |B Orionis :------ -+--> 5 57,07|— 53 ma EE 
15 0,8 |13 15 53,8|16 47;5|« Virginis- te tnn nnn I3 15 53,73|— 9,50 SÉ Ad, Së, 405 
13 5590|% Urfae minoris unt. Pol. 12 56 11,49 
6449 14 7400| 836,3|« Bootis «e [6409 |4 7400| gata Bees 74008 (agin be Dor Corr. der Uhr. 
1 17 45 2,0146 0,1 a Virginis « — 24,753 
"ës et areas ne tnn 17 46 1340/— o,26 Bootis . . —25, 79 
30 48 18 31 11,2132 18,9 a Lyrae MEE کی‎ pine a 18 81 11,24!— 1,40 a Lyrae و‎ — 29, 85 
24 28,1 ۱2۵ 35 41,2 36 55/64 Cygni SE PETS vade 20 3541,22|— 1,59 a Cygni ve 32, 4I 
56 ۶ 56 52,8|57 45,6» Aquarii «5 21 56 52,77|— 0,64 a Aquarii "e 34 34, 40 


Da die Uhr täglich etwa 28“ zu fchnell geht, lo wurde das Pendel| 39U 41, & — 29,/azc 
um 28 Theile der Schraube verlängert. s وت‎ 29/955 


45 52,4. ۱22 46 5276۱47 5 je LS es aufirini م۰‎ 22 46 52,76|— ott Corr. der Uhr. 
54 8,2 2,4 55 13 x ega L eeec69t6tetto] vn 55 2,00 — 0,90 ZE H 
51 146 | 2 6,9152 59181 م۰۰‎ 2 52 6,80.— ojga ^ Piscis aulir. + 4 
55 22,8 56 850 57 48,8 x Perle. 5n 56 35,12 — L7 CE E) m 33 36 1 
1582| 3 250,2] 3429194 0۵۰۰۰۰۰۰۰ 3 25014|— o63,^ C ° ° 337 69. 
7.32,6 8247| 9172405 — n 824,60|— 0,641 - oU 11 . + 6 
25 56,3 26 48,1|27 50,6|Anonyma O° م۰۰‎ 26 48,04|— 0,66 
26 454. 26 56,327 59,110 Tauri «t 26 56,30|— 0,66 
33 4 83 53,034 46,7 $ Eridani eene 83 53,07|— 0,49 
37 26,4 ‚88 23,0139 20,6127 — (nnn nn nn 38 23,01|— 0,25 
53 39/5 | -5451,8/56 5,5|Anonyma AC ۰ 54 51,86|— 1,57 \ 
57 55,8/59 8,8| سس‎ 48? 50H. -5755,68|— 1,56] Bis Dec. 20. incl. 
1842,0| 4 20 4:21 27,5 زیت‎ adii 4 20 4:13 L81| m =+ 0,7325 
Es sde an das Mittagsfernrohr geftolsen. n = — 0, 497 
23445| 24 ی ا‎ ceteros | 24 NE 023) e = + o, 050 


16 


62 . Beobachtungen mit dem Mittagsfernrohre. 


December 18135. 


Fäden im Fernrohre. Mer. Faden 


(E | u. | HI. 


Geftirne, 


H" " " m " Corr. der Uhr. 
19 |27/21,5 | 4028/51,5,30/13,0|Anonyma 49? 36.» +- «| 4U28/51,54|— 8 : 
118,91. 5 233,6 3.4975|« Aurigae TOT 5 233,57|— 1 « Tauri <.. + 33,20 
4 16,3 5 84| 6 1,8 Orionis TIL ^5 8553|-- 0445 a Aurigae . 4-33) 32 
25 9,0 |I2 5531,5|95 ۵ Tape minoris unt. Pol. 12 55 28,65 g Orionis . . +32, 97 
154 17 57 Otje Calliopeae\ وی‎ P 55 31:66| 0,92) — 4U  . “16 
57 53/3 - 5923/60 523|? —— Lesen ا‎ E 
14 2,3 |13 14 55,8|15 48,4 Virginie: I3 14.55,03|d- 0,47 
6 45,4 |14 : 7.40,7| 837,3 ". Bootis م۰۰۰۰‎ i *|I4 740,824+ 0,20| Corr: der Uhr, 
35 56,5 | 36 49,9|37 441|Venus ee IR.  3649,85|4- 948, Virginis ۱ fw = 
20 |47 28,1 |17 482 22 Los s odu l0 
Lo cu یطاق‎ 17 49 56,17|4+ os Lage ۰۰ +33, 8 
29 0,4118 3o 6,61۲ 14,3 Lummen 18.30 672| 10,00 AdUilae. « 8g, II 
40 19,8 |19 41 12,3|42..»8|« Aquilae «c 19- 41 12,33|-l- 80|. eet, . ۰ +33, 4 
54 5273 |21 55 44,2[ 66 37,0|« Aquari ee 21 5544,20|-- 01381, seg 1 201 O8 
54 714 ۱22 55 Fän bie Pega «n 22 55 1164 ودره‎ pang A 94 
23 58 19,4159 19,3|* Andromedae - «+++» 23 58 19,41|d- 2 TEAM e ı E83, 08 
2183] 0 311/۵ 4 6,22|y.Begeh ---* nr... o gımzalt 25] 19741 ۰ + 6 
260,0 Jagen 1% Urlae 10221 038۰:۰۸۰۸ مر‎ 55 47,64 
Das Infrument zeigte etwa 9 óftlich vom Zeichen , und nac der 
Umlegung 7," 5 öftlich. Beide Fehler wurden verbeffert. 
"Et ege 
e2| 646,1 |14 7413| 937;5|« Bootis <+.» eem I4- 741,32|— 0,45| Bis Dec. 24. incl. 
47 7 48 40,849 35j1| Venus soie ces ILR.| ۰ 4840,89|— 0,27| m = — 0,4335 
25 20,2 |15 26 18,7|27 1831 Eng + جرد‎ 15 26 18,73|— 0,49 n = — Or 300 
Corr. der Uh 
23 | 048,0 |18 1450 2428) 28 
: Ser 4 719 5 58 ) Sonne: n AAA 18 , 25642/i— O20, Bootis .. -+ 33/52 
I9 41 12,۵42 6,۵۶ Aquilae ` I9 41 12,70|— Gäile Coronae . + 33, 47 
157 20,6 |23 58 19,6 وق‎ 19/3|« Andromedae un... وه‎ 58 19,50|— Oj50|« Aquilae. . + 33, 42 
2 18,4 o 3 12,0 4 6,4 Y Pegafi ۰ 3 .. M III o 3 I1,96 qr 041 z Andromed, + 33, 43 
25 ang) 5 = Kine ORA vega .. +33, 48 
ES 514778 یه‎ 52 41,3153 35,7\Vemus «* «ne II R.|14 52 41,29]— 0,26 لاوز‎ 27 . + 33,46 
24| 514,8|18 611,6| 7. HEN SERRE Tv o ; 
| ask — nte I8 722,87) ot Cor der Uhr. 
29 Ojo 30 6,5 3I ۵ Lyrae » 5 ae ee mle eee ee 30 6,49 — 0,57 «lyrae | ا که‎ 34,08 
21 55 2 56 3771 x Aquarii Ssieieeee DEN 5I 55 44,22 EN 6,33 e Aquarii Kë + 38, 79 
45 51,6 |22 46 52,0147 53,5» Piscis aunt ------- 22 46 52,02,— هدرن‎ Piscis auftr. +33, 77 
54 70 55 1,055556|» Pegafi >.. eere TEE 55 ساووره‎ 0,41 aregali... +33, 1 
57 19,8 128 58 18,959 18,9) Andromedae . ......-- 23 58 18,86|— 0,50 a Andromed, + 34, 6 
2 17,8 oO 3115| 4 6,0 Y Pegafi و و وم موه‎ LII 6: 8 11,46 — 0,41 yPegalı ^s + 33, 96 
25 5410 55 42,0185 590a Urfae minoris- rn... 55 41,50 gel 22/ , ا‎ 354 
54 39 57 2,0|& Gafliopeae ۰ veve 5582,19 975 
575574) 59 54r4|9 een 59 24,03|— 0,75 
25 5,5 12 85 ۶ Urfae ‚minor. unt. Pol. |12 55 23,27 m = — 64 
Das Infirument zeigte 1," 5 weltlich; feine Collimationslinie war: recht» ee 1 
31125 60|15 26 0,0126 54,9| ۷68۵۰۰۰۰۰ 11 R.|15 25 59,991 — 0,31 Ste e 
17 25 488/26 43,0|a Ophiuchi , fehr blafs -|17 25 48,82! »زمره‎ Ophiuchi . + 32,493 
29 10 |18 3o 7,6|31 15/o'« Lyrae ee 18 30 7,49|— oätskame .. +33, o3 


Das Inftrument zeigte 2,‘ 9 weßtlich ; feine Collimationslinie war recht] . 17۷ 58 8 


i Beobachtungen 


mit 


dem Og FY fo Geen? Rw e. 


Zu den, in Parifer Linien angegebenen Barometerhóhen, mufís o, 503 addirt werden. Das innere Ther- | 
mometer hat Centefimal., das äufsere Fahrenheitfche Scale. 


——————————————REEEH‏ سس سس 


38 7 0 ۵ ۲. 1815 


Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer | Reduct. Meridian 
T auf den Corr.| Refr 
Limbus, A. | B. meter. | innen, | ben. Meridian. Z. D. 
" n : " DH " 
1185 Pegafi-..... i ROT E اوا‎ 38° 35'59,4 38?35'47,2|)-F6,7| 35,6 
e Andromedae .|— موی‎ 63 22 16,526 38 10,4| L D 26 37 |ور57‎ 17,1۱ 7 
y Pe hal. eee. 49 27 4414|40 32 46,0|342,65 — CH SS: 5/3 40 32 30,8|+-4,2| 8 
n Calfiopeae ...|— ..... N| 2 73509187 52 49:3 2 7 23,31798 2,4 


o 41 50,613 


„189 18 17,2 © 41 4 0,7 
12۱ 128,7 


Mond TE S. R. — eg 26 55 43153 5249 


D e MS 68 24.41,3|21 35 52,3 | 68 24 24,5; -++-3,0| 247,5 
D Pol, 7I1 13 41,5|18 46 52,91344/24|— سور‎ 5 71 13 24:33, 4 
e Virginis el و‎ 25 8321۱64 51 59,9/344,25|—10,8 — 7 64 51 43,9. — 1,۸۱ 221,6 
a Bootis....... la eene 55 27 23,6|34 33 114134433 20,0 5 34 32489|-F5,5| 458 
2 Sonne... N. R.JO 18 3934 |12 38 7,9|77 22 18,71344,69|— 712|-F 6 ا‎ 20 41,8)-—3,5| 4 53,2 

S. R.|[— . 4 1022 621,377 54 59 — 2914177 53 22,9.—3,5 

S. R.[W 18 53 20 |77 54 20,0|12 6 22,6 — 25,977 53 32/8 -- 4/1 

N.R. 56 46 |77 22 36,612 38 6,0 =I 14,6177 21 0/7] 4 

[Signal ——M d: Wefl... 90 726,7 96 43,7 |90 7 52۱-7 

RE —o?643,3|go0 7 11,0 90 6 572-47 
85 ۰ Welt»: 28 36 25,361 23 49,2 28 36 18,6 —56| 35,9 
a Andromedae || — و‎ 26 38350163 21 33,6 26 3830,7.—6,0| 33,0 
y ۰ em e^ Miss 33 7,6149 27 9/6/344,78,— 9,0 48 40 32590 2,9 5613 
" Calliopeae-«* ber rh N|87 5317,2| 2 6561 xcd 2 6495 +93 2,4 
D el مرت‎ o 42 31۵/89 17 46,6 0 42 22,2 —9,3 0,7 
2 Arietis ۰ — nee 35 20 40,1154 39 35/1|344,74,—10,8.-- 8 35 2032,5 —4,1| 46,8 
|Anonyma 2U 44/| سس‎ N 63 59320126 0 45/21344,68,—11,7|-- 3,0 26 036,6 4-72 323 
2 BO | ود 29 6 30 29 13,0 30 60 مت‎ 543 +6,5] 4 
و‎ Urfae minoris | — lao 39 0,6150 21 2 50 21 7,3:4-1,8| 119,7 
IY — | 7 14 22,8 52 46 58 52 45 51,8 F1/2| 1 1 
27 — 37 14 8,1152 46 20,9 52 46 6,4|d- 2| 1 
و‎ ——— |: \dem|42 41 59/547 18 20/7/344,67 —10/6|-- 1,8 47.18 11/1۱2۵ 1 11,8 
17 س‎ |> 40 5029/4|49 9595| 49 9495|+2,1) 1 16,7 
y میس‎ | Pol|l4qo 55 2,649 5 1712|344,70|—11,6'4+ 0,8 49 5 7,3) +2,1| 1 16,6 
G Draconis berg e NEE Ee 29 4I 38,8 60 18 47,2 4 iB 3412 |—9/5 I 56,3 


Collimationsfebler Januar 1 = — 8," 7; von Januar 2 bis Januar 5 = — 13," 4 


Beobachtungen 


doaaniu AT 51-9 3-53 


educt. udi 
Tag Gefürne, eie eo Exc te UR Sch? Refr, 
Limbus. A. | B. meter, | innen. | aufsen, | Meridian. xd ۱ 
D n" n n 
2 |Anon. 4U 44! ..|Welt - -- - N|78?10/40,9|11249/34,3 11?49/26,7| E 
10 Camelopard.| — ---- N|84 33 55/2| 5 26 13,6 5 26 9,2| +93 
I9 Draconis ...| — Ņ unt. |30 IO 8,8159 50 15,8 59 50 3;5|—0/4 153,8 
20 e| سب‎ S Pol Loo 429,659 5553,91 È a o 59 5542,2|—0,4| 1 54,2 
g Orionis. .. ==- — I 63 639,2|26 5351,6|344,70|—11,6|g- 7 63 623,8|2-2,1| 2 8 
p Tauri »-++- +» —— MÀ 26 16.25,5163 43 4 26 16 19,1|—6,1 
y Caffiopeae --.| — XN 2I 36 1,2168 24 30,21344,61|— د|ه,و‎ 3,5 68 2414/5|—2,1| 57 
9 ۰.۰ — S Pol. „18 56 23,971 4 8/3|344,58|—10/9|d- 3,0 71 352,2) —2,6| 3 10,9 
Mond. .... 8: R.|— 13" 18/26 Leg 25 32,3131 34 /3/344,55|—11;0,4- 2,8 bäi 147,3 
a Bootis....... NECI 84 33 32,3155 26 53/3|344:46|—11,2|d- 7 34 8319,5,—43| _ 
Signal ns Weir. 90, 730,9 سب‎ 6 494 UO 7 10,1 +47 
Of ....... —0%6 39,090 7 7,7 90 653,347 
4 |۵5 Pegai م۰۰ سس‎ 61-24 21,9|28 35 565 28-35 44/3] +67۱ 
a Andromedae -|— +: +++» 63 2216,8126 37 5912| ° 26 37 51,2] 7,1 
Miis دس‎ 49 27 42,640 32 40,81341,69| — 7,2 + 13,8 40 32 29۶1|41 4,2 
y Calliopeae e +++ +- N| 2 ۶ 37,6187 52:39,8 2 728,993 
۳ ln ann erc 18 15,5 6 41 50,3 | © 41 5191+93 
2 Arietis <l 7° 4و۰‎ 40 142135 20 5,01341,48|— 9,0| - 12,0 85 19 5544573 
l1. mca MER m—. 57 5813/7132 ۶ 4 32 6549|T6, 
66 Ceti praeced. me, Va e 32 3 5,0157 57 13,6 57 57 43| 90| 149,5 
Anon. 29 44 ۰۰| ۰.۰۰۰ N|26 129,264 53 47,0 126 121,1—6,1 
== 2 50 سا..‎ o هروس 38,6 30 29 - 2927,71 39447|60 و2‎ 
۵ Urfae minoris|— ۱ unt. |50 21 52,239 38 30,2]341,46|— 9,6| 8 50 21 جا فا‎ ۲ 4 
17 ——— ا‎ Pol 49 10 27,3140 50 4 49 10 13,4 —0,8| I 14,2 
D Eridani.....|— ---:7*:|27 2235,7]62 37 49,9|341,37|— 9,0| ۵ 62 3737/1|—1;0| 2 3,5 
4 Urfae minoris |— ۱ unt. 149 5581140 54 24,9 49 546,6|—0,8| 114,0 
G Draconis-...|— J Pol 6o 1921,5|29 41 0,8 "160 1910,4|41,6| 1 52,2 
Anon. 4۳ 44 -«|— -::::: Mit 50142179 958,8 ۲۰ [rr 59 77|—854 
10 Camelopard. |— ۰ N| 5 26 59,1 84 33.13/4]341,38|— 9)5| 12/0 1.5 265299, 
I9 Draconis ...|— ۱ unt. |59 5044,6|30 944,0 59 50 30/3|-F 1,5| 150,1 
20 .. حسا.‎ f Pol |59 56320130 3 58,6 59 56 16,71-F1,5| 159,5 
g Orionis-.....]— Herren 26 54 4,3163 621,5 / 63 6 861,1] 2 3,0 
@ Tauri. or 63 4429,4|26 15440 26 1537/3 71 
y Leporis +... ۰ 12 50 580,9۱7 9 29,31341,39|— 9, 7 77 9 1۵,2 3,4 1 
Ga و‎ do c 12 7 16,4177 83 40 77 32 EE 443 
2 K Orionig-..1— er... 47 37 18,042 23 1,2]341,40|— 9,0) 12,0 42 2251,6 +3,7 
& Canis majoris |— ....... 5 28 13,0/84 32 12,0 184 31 59,5|—4,1]10 10,9 
78 Orionis ....l— ......- 85 836,354 514444 154 51 341|4+0,7| 131,0 
eg Lyrae +. —  unt.Pol|86 26 10,5| 3 3420,1 ۳ 86 2555,2|d-4:4 
æ Canis majoris |— +++.» 18 5219,571 8 8,31341.445,— 8,8| 12,0 I 7544|—2/66| 3 6,0 
» Caffiopeae -..|— ۱ unt. 168 2455,4/21 3542,01340,72,1— &jà| ` Bai 68 24 36,3; +3,0] 2 42,0 
D ...| f Pol lzr 1348618 46445134970 — 9,61 712 e 351-4 3 6 
a Virginis ^^ و س|۰‎ 25 8 358 64 51 55,6 64 51 39,9,—1,4| 2 17,3 
æ Bootis ۰۰۰۰۰ سس‎ oc 55 2722,434 33 5,3|340,62,— 95| ۵ 34 32 51,5 +55 
Mond. .... S. R.|— 14 57 23 |21 58 22,968 214,0/340,52|—10,7| . 5 2,0 2 39,6 


3 "m 
5|Sonne--.. S. R.|O 18 53 4|12 2248,5|77-3737,3,34047|-- 7,4| 11,9|—1'21,6/77 36 2,8|—3,5| 4 39,0 
N.R.|— 627 |12 5613,67 418,2 — 30,0077 3817|—3/4 
N. RAW 19 644|77 4320112 56 7,2 — 26,177 346,3|--4 
S.R|— 101677 87 553112 22 44,1 —117,9]77 36 18,6|--4,0 
Signal ۰ Weft......|go 7830,0|—0*6 50,0 | oo 7190|4-4/7 
Oft rer... —0°%6 39,790 7 41| ; 90 651,9|l—47] 
85 ۰ Wet... 28 36 25,0061 23 47,41339,90— 7,7| 11,0 28 3618,8|—5/9| 349 
e Andromedae -|  ۰...۰۰|26 28 33,5163 21 وروق‎ 7 z 26 3827,16) 32,1 


y Pegafi ۰ -— 40 33 614149 27 15,2 40 32 5576۳29 547 
و‎ t D 7 VE Ee, Tone ond Y x 1 Be 


mit dem 6, 65 


———— e 


Januar 1815. 


Mikroskope xi ass Meridian 


"T innen, | aufsen. | Meridian. 2. D. 


5 |^ CafGopeae * - -| Welt N ee — 29 6584 | | | ۱ 


"n " Dé 
Se 2? 9,3+|ور652‎ 2,4 
Ir o 42 28,0189 17 50,0 0. 42 190-913] - 0,7 


Baro- | Thermometer 


meter. 


Li 
6 ۱90906۰۰۰۰ N. R. |W 1805747 
S. R.]— 19 1 1 


S. BIO 19 11 8 


: " = 
76 58 343113 2 3,7|338,70|—11,0 
77 3021,6|12 30 15,4 
I2 30 18,577 30 7,2 


o " 

7,0|—1'16,9/76 56 58,4|--4/0| 438,5 
— 29,3777 29 Bäi Ap 
— 25/677 29 28/7|—3,5| 


k 


N.R.|— 2415113 212,2|76 58143 —I 8,7176 56 52,3!—3r4 
85 Pesaft, Oe 61 24 13,628 36 0,31338,50|— 8,8 -+ 5,9 28 3553,31+6,7| 3572 
a Andromedae .|— +++: +». 63 22 126126 38. -6,2 | 26 37 588| +7,1| 32,4 
بر‎ RS > RE 49 27 37,1|40 32 41,1 40 3232,0--42| 55,1 
Anon. 2U 44! ۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰6۵ 59 25,326. 0.50,41338,40|— 8, m 55 26 042,5-F72| 31,5 
——23 5o ۰. بت‎ .--Nlóo 30 7,929 30 6,9 29 29 59.5 +6,5! 36,5 


۵ Urfae -minoris | — unt,Polj39 38 53,7150 21 22,2 


50 21 14,3, 1,8| 8 
Anon. 3U 10! ۰ 


| 1 ۱ — +++. و6[‎ 37 2,2120 23 4 20 23 3148,11 24,0 
| I y Urlae min. | — Y unt. |37 14 8,7152 46 6,2|339,32|— OI ` 5:5 52 45 50,7 ۳۲,2۱ ۶ 6 
27 — f Pol. 137 18,56,8/52 46 8 ۱ 52 46 12,0, + 1,2 5 
G Draconis----! — unt.Poll2g 41 22,7 6o 19 07 60 18 49,0 —o,5| 1 53,0 
Anon. 4U 441 ۰۰] — ۰۰۰۰1۷۱7۵ 10 37:11 49.38,3 II 49 30,5.+9,0| 13,5 
10 Camelopard. — +++: NI84 33 53,6) 5 26 13,4|338,28|—11 48 5 26 9,9 +93 6,2 
19 Draconis ۰۰| — ug ox ES 10 0,4159 50248 59 59 11,9—0,4| 1 50,9 
20.. „| — S Pol. oo 412,059 4 159 56 1704| 1513 
| ۶ ..... شش‎ ۰ 63 640,326 53 51,5 63 6 244 -2)1 2 6,9 
8 Tauri sure. mee 26 16 18,5163 43 48,9 | 26 16248-6۱۱ 319 
y Leporis ۰ EE 77 9412,12 5058,7|338,20|—12,0| 40 77 923i F40] 438,7 
1 NEEDS LLL ED 75 33 23,614 27 13,0 75 33 5:3 F39| 447,4 
2 K Orionis. .| — --.--- 42-23 33,5147 36.511 42 23 21,2 2, 59,1 
$ Canis majoris | — ۰ 84 3221,5! 5 28 13,9/339,15|—11,9| 4 84 32 8/8| LA 10 1754. 
78 Orionis ....| — ...... 54 52 12,535 812,5 54 52 0,0|d-9,5| 131,7 
a. Liyrae....... — unt,Pol 3 3437,486 2541,8]339,12j,—11,6| 8 86 25 32,2 —48 
æ Canis majoris | — ۰ ZI. 8 21,018 52..3,8 í 71 8 8,66-F34| 3 7,2 
7 |Sonne- - .. : N.R.|Wı9 2 9|76 5128j31]113 911,5,337,906]— 92| —6,2|—1 20,076 49 48,3] 4,6 4 35,0 
S R.|— 544177 23 11,212 37 27,2 — 27,4/77 22 24,6!4-4,0 
S. R.|O 19 1528 |12 37 30,177 22 56,9 — 28,677 22 19,8|—3,5 
N.R.— 1852113 916,776 51 9,2 ]سب‎ 102/76 49 46,0|—3,4 
Signal ۰۰۰۰۰۰۰۰1] «e —09?6 45,896 716,0 loo 7 0,9۱ 7و‎ 
۱ ۰۰ 90 722,3 —0°6 42,0 90 7 2247 
85 ۳6۵۵0۰۰۰۰۰۰ ...... 28 36 26,061 23 43,61336,92'— 9i4| 47 28 36 21,2—5,6| 1 
a Andromedae -| — --::::*|26 3833,463 21 33,2 26 3830%,1)—6,0| 32,3 
بر‎ ehe 40 38 5,0149 27 12,8 40 3256,1|—2,9| 55,0 
» Calliopeae ---| — -::: N187 53 17,6; 2 656,6 2 649,593, 24 
KS le O 42 29,889 17 49,5 o 42 20,2۱ +9, 0,7 
Anon. 2U 44 ۰۰| — -:::: N63 59 30,626 7 ۱126 38/6 417,21 31,5 
ie ام‎ ۰ N 60 30 713 29 30 6,8 29 29 59/7 T65 36,5 
g Urfae minoris | — unt.Polj39 38 58,5|50 21 22,21336,42| —11,1 3,3 50 21 14,4 1,8 1 17,7 
Anon. او‎ - ++ +- N|20 23 46,669 36 39/6| 20 2338,0|—7,2| 24,0 


52 4620,8| 6,۵۱ 1 28/7 


1 y Urlae min, |-— | unter |52 46 33,937 13 52,2 

2» — p dem |52 46 45,0,37 I8 41,5 52 46318| ol 123,7 
G Draconis. . --|— ] Pole. |60 19 17۸6۱29 41 12,6|336,28,|—10,8| . 2,6 60 19 2,5|--1,6| 1 52,9 
Anon. 4" هه‎ .,|— -..... N|11 5010,678 IO 55 II 50 2,6(—8,5| 1355 
IO Camelopard. سب‎ e N| 5 26 50,8|84 33 2 5 26 42,8|—9,0 6,2 


19 Draconis ...|— ) unt. |59 5641:5130 0 59 50 26,7|d-1,5| 1 50,8 


20 es Pole. [59 5629,8|30 . 576 59 56 161|-F 1 2 
g Orionis... مرن‎ 26 54 0,1163 623,8 63 611,9|—1,1| 2 6,9 
g Tauri eneen 63 44 2714|26 1546,8 26.1539 7|+7,1| 31,9 


77 9124|—3/4| 4 38,4 


nn nn nn 


| 
y u: ۰۰..۰۶۰]12 51 10177 925/۵ 386,18 —11,8] 2,0 


Collimationsfehler für Januar 6 und P ze 5 9% ^ 


— ف‎ RNC NNI: 
" Colliziationsfehler vom 18. is: 19. poer 7j 23 vom 28. bis gr. Januar = — (ët 3. 


Beobachtun gen 


66 


Tagl- ee Sen des a Thermometer erc ` Meridian 
Limbus, X. | B. meter. | ingen, | uber. Meridian, Z. D. 
7 3 Tiepoiis Of 142718, onal EA ie 
pi seese j Oft -*-**** 2 d E Oaol — 
2 K Orionis kee Mz 37 vs 4 و‎ 47 Ta ^ bd Ké Eos 
& Canis majoris|— esere E 28 22,6 ۵4 3159/8] ^ ^ 5 84 31 48,6,—4,1,10 17,1. 
BT A ee Se 35 628,۵54 5155,4[336,16|—12,2|. 8 54 5143,3|+0,7| 1318 
Tee AMA — unt. Fol. 86 2553,8] 3 eI 86 25 ` | 
æ Canis majoris |— ++. +... 18 52160071 8 7,9133614|——12,1]| 1,7 71 7555[—2,6| 3 5 
18 a Caffiopeae ---|Oft ۰ = 2 730,487 52 47,8 2 721,392 2,4 
| Bd een :[89 18 13/2| © 41 4 8 o 4152/—93| e 
LL a CR Jan 40 635 20 8733417 gel 176| 35 20 r2|4-53| 440 
WER "SR 1۳ 5'14 |40 20 وه 6,وق‎ 39 18,0 | +20] 113,1 
en ae ۱ 3 Ra I; L6 zi 1 
And فقو و‎ ee > % = zry 1 E 334/88, ;3| 16,5 "a T “> yo ood 
SS ks ۰ Ni29 30 44,8160 29 30,4 29 go 3712514 252| 
ß ۵ Re — unt. Pol 50 21 40/439 38 374334731 — 64| 15,9 50 2r36,0|—0,5| 1 Sp 
Anon. 3 T ۲۷۷۵۰۰۰۰ 69 36 57,6 20 23 13/3 20 23 79 "me 23,2 
1 y Urlae min. | — eat 37 14 0,9,52 46 18,0 52 46 5 Prel 122,1 
j2 y jJ ۶ Pol. 137 13 49,752 46 30,3 52 46 20,3 +12 1 22,1 
e Exidani ۰ = ex ét 46 94/425 13 49,7/335,10|— 6,0| 0 64 46 27,4|-2,4| 2 el 
poc elt — 22 65 5 2,9124 55 Se 65 1 46,8 duis Sie 
9 Urfae minoris| — | vis 42 41 43;1|47 6 47 18 25,3] ۳-6 2 T Co 
7 SU] — $ dem 140 7 eL. d 
G ur cl س‎ Pole, 35 SE a is A PRSE So CS ez gë Sie در‎ 
0 4U — .... NI78 10 1 N 11.49 29,1 + Di 4» 
10 کی‎ — .... N|84 33 52/0 5 26 14,6 وش‎ e Së 1371| 
19 Draconis ۰۰۰ — Ya 9۶ 952,059 50974 Poo e T en 50 1777. ei I ^ 
20 j———— ا‎ Pol 30 4 2,9159 56 19,9]835/57,— 6,3 140 9 56 8:50, 48, 
g Orionis. eee eee 63 6439|26 53 45,9 62 6290 m I 0 
ß Tauri. -=--> — 6n 26 16 20,5 63 43 52,7 56 161 : 6 m 
Anon SÉ CZ kd 5 39 8,2134 21 62 Es 55 38 557 os 310| 
pe اس‎ 77 946,812 50 45,81835,75,=- 6:B|- 1370 امه وج‎ 4398 
۰ ۰ ۰ + + ه سب‎ ۰ ۰ ۷ e di e EE EF 2, 
2 K Orionis ۰۰۰] — .....- 2 2 1 2 er 13 4 kg Le 439,2) 
4 ei majoris lee 84 3 : 237,9 5 5 27 54,2 Ia 43 Ss Spa 10 p 
78 Orionis ۰ 154 52 16,235 810,6 س‎ 4 En 
OE S = و لهس‎ 34198188 26197] | bs FERN So 
e Canis majoris | — موجه‎ I 6 a 1 I 
er ipw. Va oy Is - MER 51 Ce 336,00 — 7,0|. 12,0 o ess ET 3 299 
i oS Too £ 
0644 7TA7| — | 9o 6 505-47 
19 |Mond ۰.۰۰۰۰ R.|W 5 44 41 9,8145 19 12 th 
Anon 2 na SES en S 63 59 A7 2 598 | | 26 sedi ; es 
59 ۰۰| ۰۰۰۰۰۷6۵ 30 2,4129 301 i : 
g Urfae minoris |— unt. Pol. 39 3845/2|50 21 aod 339,76.— 6,3| 158 = = E : 35,8; 
Signal ee ht nn Weft... 90 7 23,0j—0°6 43,8 y i i 90 2 cm "c de 
LI . RAR an. o 1 < d 4 
OR —o0 pP 7 2 | [9o 6 59,1 —47 
28 D Eridani--.: . Of ec t n n 27 22 (e < ! LOST £ - 
v Urfae minoris = unt ds do 23 % 5 333,32 — 73 0۵ E 37 36,7. —1,0] 2 o8 
G Draconis. S ris Guer 66 19 32,429 49 564] 2 ve ag —0,8| 1 12,3 
Anon. 4U 44! ۰ = "Nr 5018/5738 953,9 II ` 1 us 1.4906 
10 Camelopard. NI 5 27 1,3184 33 12,0 j ix I2,5;,—8)4| 13,2 
- 119 Draconis ۰ "el unt. [59 5055/4l3o 933,5 | | 5 5 Së "S i fe. 
20 ۰.۵ اه‎ Pol. OE > 4 4 4 
Sighi 2.2.2. m Vd و‎ 333720. 8.5 5 | 36255 F15] 0 
WERE SE (re 
9o 7 مس و,30‎ Lene ën 7 7 


198 5. 


Reduct. |. Meridian 
auf den - 


Z. D: 


"m "n 

49?. 5'22,7|+2,1 
60 18 57,1|—0,5 
11 49 32,1 3- 8/9 
5 26 9/8|--9,3 
59 50 16,7)—014 
59 56 . 6,5|—0,4 
90. 7 9,9|d-47 
90 | 6 52,6|—4,7 


54 52 51,1|4-0,8 
65 .427,9|—1,5 
35 1 34,5 1-4 


27,1 


25,8 


83 75131458) ۰ 


62 37 44,5|—-1,0 
32 55 50:7 | 8 
|55 ‚8 27 


d acht 68 56 19,0|—2,2 
— 43,969 28 56,3|—2/3 
مس‎ 36/1/69 29 17,7|--3,1 
وس‎ 24708 56 43/1| 2-371 
15,8 — 48/6/66 At 1,2 +2,8 
0,0166 56.41,6,—1,8 

2,8 2 51 ۵0,566 سب 
go 7 634-47‏ 

90 6542—47 

61 43 59,0|—o,8 

26 15 52,1 Zi 

86 26 6,6 1-44 

71 17.58,3,—2,6 


168 


mit dem RHreife. 


und Februar 


Thermometer 


* | innen. | außen. Meridian. 


Januar 


Lage des 
Limbus, A. 


W unt. Pol.|40 gi 49? 5 130,6 335/02 ج‎ 3r5| 


as unt. m 29 4I 16,260 19 10,4 
-: Nä 10 34,211 4 4 


- N84 33.547| 5 26 صاوترووو و14‎ r5 


— 9/9 


EE 51 اد‎ 


ah 
E 2,2 


30: 9 58/9 59 50 27,2 

80 4 48159 56 16,7 
۰۰۰۰۰07 600 سب‎ 6 49,8 
TEETE —0?6 38,6۱9 7 6 


e ER 35 719,8 54 53 2,0 
deeg, a 24 55 45,565 4413 
Ge EA کا‎ **|54. 58 3519; 135 2 449 


a ed 56 52 20,2133 8 2,8] 


IU mpm. 27 2228, مج مر‎ 37 57:0. 
و هر‎ aA 57 420,632 56 1,9 
ERA sec 34 5X 58,2 5 55 822,3 


سس 


0 ۳ er 2 ER 58 e "e 


BZ A5 0 30 3518| 69 29 56,‏ سب 
gerer 39 18 169.30 12,9120 30 SS‏ 
211,6 5827,2|21 4215168 


Wo2 1232/66 52 2,6123 0 


= 22 18 6123 06 71 50 51,7 
W22 23 40 |66 51 484123 847,0 
air 9o 7 26,6|—0°6 46,0 

A ما‎ —o*640,3|90 7 81 
mut eure 28 16 16/5۱61 44 5 


mo ANE 63-44 34,026 15 38,2|338,68|— 6,2 
e ipea near سب‎ unt. Pol.|36 26 24,5 3 34 3 330,761 0 


E e ee I8 4213,371 18 9,9‏ ود 


81 |» Urfae minoris 
G Draconis «« 
Anon. 4U 44 .. 
10 Camelopard. — 
19 Draconis ... 


c.c ۰ 


7 10 Tauri „ur... 
3 ۰ 
Anon. zu 5o! e: 
A TAUTI eepe e 
D Eridani ET 
2 „ Tauri. 


45 Bhd . eet 


IO یرت‎ ONR, 
Sr Ri 
S. BR 
N. R. 


........ 


ert t s 


nn 


« Canis majoris 


64 24 6,8.—1,3 
Bo 42 51,3|—3,8 
80 39 19,—3/9. 
2 46 54,0|—9,2].: 
53 52 50;7|4- 1,0 
62 23 20,4|—0,9 
9,0 . |26 53 33/0 - 7,0 
9,3 80 3 4915| 4412 


8 46 34,9| - 24 


Anon. 19 42! 
à Canis majoris |— ++: 


.|— unt. Pol.64 4 21025 36 75 
9 17 irt 43 1,7|3398/78|—. 7,6 
9.21 8,580 39 12,8 
18.6.57. Tamm ۰۰۰۰۰ N 2 47 11 87 I3 2 
DES ken ER 36 718,058 52 59:4 
Mee eo ۰27 8650,162 23 30,9 
x Bap rd ee, 63. 636,426 53 42,41338,74— 4 
a Cygni eet — unt, Pol.|80 34 5,1] 9 2626,1 338,80 8,8 


11 ۶ Eridani ی‎ een Welt... 64 46 51,025 13 41,2 
AUi: eres Ee cot 54 5331,3|35 651,0,338,95|— 518 

è Eridani. +++: — م‎ 65 5 ۵5۱24 55 20,7 
2۶ تیم‎ avs > E 78 26 45/7 II 33 50,71338,95)— 6,0 

Anon gU 5o/..| — ۶ 35 2196|54 57 5711 

A Tauri-- ae 33 8353|56 8 

D Eridani- -~~ = 2 veg 62 58 2172127 22 2,0 

2 x Tauris ee Be PURA 32 5637:2157 338,4 
45E5dan "I ent. 55 85517134 51 32,61338,90|— 7,1 

M Tauri موم‎ SR ie ris 86 19 27,0|53 40 50,8 


54 53 20,2 97 
65 4539 +25 
78 26 27,2 44۶ 
35 2103|—4/ 
33 8 T —46 
62 38 9,6 T» 
32 56 29,4| —4,6 
55 941/6] 5 
| E 19 18,1] ورد‎ 


16,9 
e 


61 44 30,1|J- 1,9 
26 1621,2|—6,1| " 
86 25 56,4 —43 
71 8 9/5۱۳4 
64 23.4779 | — 1,3 
80 43 22,5۱2 
80 39 |ورخ2‎ +42 


T Orionis. Sees mE eni 61 44 43,928 15 43/7,338,83|— 7,71 
o cO TE NNUS. 26 16 26,8163 43 444 

— unt,Pol 3 3414,0/86 26 6,8/338,85|— 6,9 

a Canis maj. - 71 832,718 51 53,7 

Anon. 18U 42: || — unt.Polj25 36 24,2164 24 o 

3 Canis maj. «| — ...... 80 43 394| 9 16 4 

a سسس‎ oce 80 39 40,6 9 20 53/9/338,81|— 5 


Collimationsfehler vom 7. bis 10 Febr. = — 10,4 8; vom ir. bis j 1%: 


Beobachtungen 


Februar 1.9.1.5. 


Reduct. 
auf den 
Meridian. 


Meridian 
ED" 


Lage des Thermometer 


Ta 
" 2 


* | innen, jethen. 
n 
3/1 

127,0 

2 1 

32,2 

6 9,6 

30,6 


" 
۲۷۵۰۰۰۰ NI87?13'51,4 
0 58 5343/1186 6393 
eier 62 23 58,7!27.36 26,3 
26 5425,6163 550,0 
— unt.Pol| 9 26 38,680 3342,0/338/70|— 6 


Be n 25 41 4 64 19 8 


7 RE 
20461574 2? 46'12,0 
o 58. 53 9 

12,4 62 23 46,2 
26 54 8 
80 33 31,7 


25 At %3 


nm 

+9,3 
+0,3 
+2,0 
—6,0 
8 
—6,2 


on‏ موه 


TI |23 Lyncis 
Anon, 7U 444 ۰ 


L 
338,72 — 8,2 


12,0 


n n‏ و موه 


n m nm‏ و 


axU22/zo. 68. 19 21,۵21 41 14/7,338,57| — 7:9 
3529 |68 51 17,7۱2 9 20,3 

21 47 5۱21 948,968 50 1 
50 11 1 41 31,0168 18 57,7 


15,0 es 19 
— 6 
35,2 
123,9 


]39,8 2 ]43,0 31,41 17 68 
| ]13,1 50 68 
51,4|—2,2 وه 68 
19,5|—2,1 17 168 
51,6—4,7 6 90 
7116447 99 


t‏ و موه 
...... 


sse ۰ ۰۱/1 ۰ ۰ ۰۰۰ ۰ 


64 46 o,0|—1,4 
54 52 50,۱47 
65 4250—15 
78 26 4,1,—3/,6 
35 129,۵14 
83 747:3|45,8 
62 37 42,0|—1,1 | 
32 55470 +58] 41,3 


10,5 


10,0 


|25 14 10,4164 46 10,5 


35 721,754 53 1,9 
24 55 4713,65 43712 338/50 — 4 
II 34 6,578 26 7 
54 5897|85 1393 
56 52 22,6133 757,2 
27 22 31,062 37 54,9338,32]— 3 
57 422,832 55 56,8 
34 51 53/955 823,0 


e Eridani 
10 Tauri 
N A ENSEM aL 
27 
8" 50 


eres سس‎ sssss.’ 


o tj e‏ و و و 


... 
Iess ° d‏ هو وه و 
— ;= 

Deu m recs 


D 
ss zz ون سس‎ À G8 


55 8146|40,7| 1 315) 
21 3656|22 114,867 59 12,8/336,10|— 6,0 345 
39 25 ۱21 29 26,068 31 0,4 | 
21 51 4168 31 12,9|21 29 23,9 33/3168. 30 21,2|-+3,0 

54 9167 5928,0j22 1 87 —1 23,2167 57 46,4|--2,9 
IW 22. 27 39 |65 29 4513,24 30 50,1,336,00,— 341 Bir 35/1/65 28 52,5 ورد‎ 
O. Merid. 124 31447, 65 28 43,1 Gool 165 28 29,2,—1,5 
W 22 37 29 |65 29 34,424 31 1,0 23,7,65 28 53,0|--2,5 
9o 728/1|—0^6 47,9 9o 7 80447 
—o^6391|90 7 615 هو‎ 652,8:—47 


—0°640,6190 7 7,9 9o 6542|—47 

90 7298,8,—0?6 49,6 90 7 921-447 

62 38 22,727 II 575 62. 38 12,6|-I-2,0| 156,2 
om A 32 56 35.1157 ۵ 39:61335,66| سس‎ 0,7 32 56 27,8|—4,6 
ente 40 15 45,5 49 44 31,9 ۱ 40 1536,8 2,9 


19,3,—1 oam 67 57 28,0. —2,0| 2 
46,9 68 30 9,3 2,1 


s.es... 


214,8 


i ۷۷ 61] ۰ ۰ ۰ ۰۰‏ موم موه 


18 [Signal ۰ 


D Eridani 
2 x Tauri 


s.s.s...» 

veer ep 
eet emm ot nnn 
SE 


399 


u... —— 


I Orionis 


VR 


= en 48 432,641 55 48,8|335,90)— 0,9 48 4219|—11| I 7,2 
Gen و‎ 36 19 24,453 40 49,8 36 19 17,3|—3,9 
ER 63 654,5/26 3 63 6416 F2, 
. - 13 27 |34 3238/5 55 27 36,7|336,02|— 1,0 Be 
— ۳101 3 33 23,686 26 57,2,336,21j— 1,0 86 2646,8.—4,3 
۰۱۳۲ 845,218 51 40,6 71 ۰6 32,4 
— unt. ES 25 36 19,8164 24 3,4l- 64 23 51,۵۱ 24 
۰.۰۰۰ |84 46 3,71 5 14 6 5 13 59,0|--9/3 
unt, SP 37 448,9|52 15 23,3 52 15 17,2|-- 1,4 
‘|53 53 40,3136 643,2 53 53 28,6|d-0,3 
e| — ی‎ 62 24 1,0|27 36 22,3/336,33|— 1,0 62 23 49,3|+2,0 
69 Draconis ... unt.Pol|qo 41 52,649 18 24,1 49 18 15,6۲2, 
x Cm... 26 5420663 556,3 26 54 12,2|—6,0 
a Cygni. seses. — unt.Pol| 9 26 15,680 34 1,5 80 33 53,0|—3,8 
2 e Cancri ۰۰۰۰] — و‎ 25 At 6,6064 19 3,8 25 41 I,4|—6,2 
ı Urfae majoris | — ۰ “| 5 5734784 241,5/336:37|— Lol 305 5 57 26,6|—9,0 


N. E 8 3043 ps 56 465156 8 35,3] | nd "1 
S 


Collimationsfehler vom 18. bis 27. Februar = — I2," 0. 


39,9 


s.s... 


“sro... 


30,9 
31,0 


æ Canis majoris. 
Anon, I8U ۲ ۰ 
18 Lyncis 
7 Draconis. . 
Anon, 7U 44' * 
7 58 


— 


1 |Mond- ..- 


mit dem Kreife. 69 


Februar und März 1 8 1 ۰ 


Reduct, T 
Tag Gefirne, Thermometer be اک‎ Meridian Com | Ref 
* | innen. یت‎ Meridian. 
a D " 7 
21 |2 م‎ ۰ Weft...... 25941! 89 649 19! 65 d Y 259414 12 —6,2|. 29,6 
ı Urfae majoris | — ...... 5 57 36,1 4 2 45,0l334,1o|— 3,8 20,0 5 57 25,6|—9,0 6,4| 
22 |Sonne. - -- N, R. W 22013145 64:50 51,7|25 949,3 bid 2,2| 7 uM 23 64. 49 28,9|--2)4| 2'12,5 
S. R— 1630|65 22 38,6/24 37 58,1 — 25,465 21 54,9| - 2,5 
S. RO 22 25- 6 |24 38 14,8|65 7 , — 21,3165 2138/7|—1,5 
N. R..— . 2717/25 10 18,264 50 11,0 — 48,3164 49 8,1|—1,4 || 
Venus م۰۰‎ O23 931/|28 5142,661 3841,2|338,22|— 1,2| 23,7j— 43,061 7 46,3|—0,7| 151,8 
۲۷ 25 1444 ۱6۲ 828,828 52 5,3 d — 2۱6۲ 8 11,6]-I-1,8 | | 
O 23 20 5|28 5155/4461 6 — 20,561 748,66—o7| ` 
Mond... N, R. SS , 36 8 52 49 15,2/37 17 9,9/337,96|— 2,0| 1972 -49| 475| 
Signal EXC Eno quio WË E *6 40,2|90 7 6,2 9o 6 53,2 —47 | 
Wen eee go 7 27,7|—0^6 4711] i 9o 7 71414417 
H aile Lyrae....... Oft unt. 6 27 21,0| 3 33 10,61336,58,— o,2| 4 86 27 5,24 | 
e Canis majoris | ۰ 18 52. ۱۲ 825,0 71 811,|—2,6| 2 57,7| 
27 |r Draconis ۰ ‚Of unt. Pol,|52 15 55,837 $4206 340,58|4- 4 32,8] 52 1542,6|—0,1| 1 18,7 
6 Navis x «2c entr 18 3427,7|71 25 56,3 71 2544/3|—2/6| 2 59,8! 
Ge? Draconis -::|— Y unt. |49 19 1,9140 41 3 ۲ 49 18 49,3,—0,8| 1 10,9) 
ox GIE — f Pol. 180 3428,31 9 26 2,7 80 34 12,8/3-4,2| 5 54,6 
anori- eee mm rn 64 19 43,2 25 مه‎ 32101340162} 03| 32,0 25 4024,4 +-7,2| 29,4 
t go fae majoris |— +... 84 3147| 5 56 52,4 5 5648,9 -9,3 6,4! 
75 Cancri sek n 62 41 16,827 6 27 18 51,4|2-6,9 316| 
le EA e 51 220,۱۵8 57 3 38 57 46,8 +45 49:3; 
2 Urfae major. |— ‘Nj o 552689 54 21,0 = 5 45:8 —913 O1 
9 EE 87.48 2514| 2 I1 444 |. 2 I1 89,5|--9,3 2,3 
II Leonis min, |— <... 71 56 20,218 351,6 18 3 45/74 19,9. 
5 ———— سس‎ oe 82 10 16,4| 7 49 551 7 49 ۶ 8,4 
e Leona ve|mm cose 62 10 26,6127 49 50,3 27 49419|--6/9| 323 
20 Leonis min. Ve +++ ++.» 68 79,421 52 38,6 21 52 29,6 -F7,89| 24,6 
a LEO OR lene 48 1023,541 49 543 41 49 45,4 +38] 548| 
20 Sextantis kees be 50 55,961 9 24,51340,70|-- 0,3) 6 61 914,3|—0,7| 1 50,۶۱ 
Signal ër ون‎ d EE CO 41/390 7 83 90 654,8|—47 
Weft...... oo 7 28,4,—0°6 8 9o 7 7 | 
8 |Sonne- --. S. R. [Was 8 1/60 618,3|29 54 18,91338,15 + 2,5] Air- 452|60 5145|-Fr6| 1,41,8 
N. حا.ظ‎ 14 2|59 33 82130 27 28,0 0,8159 32 49,3. +1,4 | 
N.R.|O 23 18 29 |30 27 21,959 33 Ge — 26;8|59 32 25:303] - 
S. R.J— 2124|29 54 2,2160 624,8 | —ı 12,360 4 59,0|—0,4 
9 |Sonne- --- S. R.[W 23 1044159 43 11,430 17 22,0|332,88|-- 2,1] 38,5|—1 2,6159 41 52:1|+1,5| 139,4 
NB 1243/59 1015/330 50 19,1 — 818|59 926,314 
N. R.|O 23 is 31 |30 5047,559 941,1 — 19159 9 71702 
SR 58 2o 17 43,459 42 6 — 51,5|59 41 Stro | 
Venus ۰... O o 18 7136 31 19,953 29 2,9/332,78|-- 2,4! .39,4|—1 27,8'53 27 23,7|-4+1,11 T 19,2) 
— 1842136 32 6,553 28 15,3 سب‎ 89/7|53 27 247] 171 
W o 28 20 |53 28 30,6136 31 59,8 سب‎ 2715153 27 47:9 | 4-072 
— 3055153 29 11,4|36 31 18,6 —1 5,9153 27 5095| +0,2 
14 |2 هو‎ nc Of E N15 38 26,474 21 46,6 15 38 19,9|—8,/0| 1615 
62 Urfae major.|— ....... 68 4 5,421 56 11,0 21 56 2,8,4-7,8| 23/8 
| Q Virginis - ۰۰۰ تم‎ eee 38 7 7,851 3 8,2|328,74|-l- 6,8۱ 2 51 53 62۳15 1 151 
| 67 Urfae major, |— ....... 79 22 8,4 10 38 1 Io 5759)89|-F9,1| 1 
g Calfiopeae ---|— unt, Pol|67 7396|22 52 53,6 67 7 ?5/0|--2,8| 2 1910) 


Collimationsfehler vom 8. bis 29. März = — ut A 


18 


Reduct. 
auf den 


Meridian 


innen, | anfsen. Meridian. | 


Beobachtungen 


tagtag 


Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer 


Limbus: ds | B. meter, 


" " " L o o " . hi 
O 12U19'40 134° 665 a 2,5328,94|-l- ol. 31,2]—2! 3,8155°55'49,4|+0,5| -1^27,3 0 


— 5248|55 55 4917|4-0,5 

— 47155 56 14,6|--0,7 

—1 54,6155. 56 16,1|2-0,7 
312 64 52 نوی‎ T424|[2 Sail 
9o 7 8/0447 

90 6550 —47| 


|52)4 56 2714155 3 34| 2258 سب 

W 12 35-3 55 57 154 34 3 0 

BR —. 8820|55 58 23,134 . 2 7 
e Virginis ft 64 5252,525 7 89,91328,96|4 6 

Signal 90 7 28,41—0°6 47,5 

Oft —0°641,990 7 81 


70 


18 |« Leonis 41 5027,548 949,1|330,00|+ d 365| 4t 50 192-235 


69 7 97—22 
26 42 56,6|--7,1 
26 39 38,9| 3-71 
I5 50 4274—79 
24 153/7|T 7:5 
I3 18 3/6 ور‎ 
28 30 43,1|—5,6 
|26 36 46,7 وت‎ 
50 41 I1j4|—0,4 
15 37 = SC 
21 56 39,6|—86,9 
29,0 5I 53 29,6:—0,2 
IO 38 42,8|—8,6 
67 7 1,5—1,9 
30,6,—2 3,9155 44 5۵۱-7 
Ir 2,[55 44 7,5|--0,7 
— 3316155 43 47,2|3- 9,6 
—1 28,5|55 43 2 0,6 
204l. 4 52 تست متا ود‎ o o NN Ee ی‎ Eet 


22,8 اس‎ 45,955 13 11,4, Loch 

e 496 55 45 38,4 +0,35 

— 350155 45 1 1-06 

Bez 24,1 55 13 28,3 1-6 

90 7 92-۳7 

9o 6 56,6 1-47 
38 34 11,9۱ 1-47 

+61 

32 23 2,3|4-6,0 

22 25 55-79 

26 LA 22,0) --7,1 

24 2 374-65 

13 17149 TYS 

6,7+ 4,5 30 28 
ور8 3,1۱۰ 20.36 

40 40/6 -- 1,8 

مرو ]20,7 38 15 

2I 56 1,5 -+7,8 

5153 07۱۳5 


21, 21 53 3,0—6,9 
4I 50 16,5 —2,5 
61 943,6 id 
69. 7 ATE 
26 42 53,6 E 
26 39 34,2 1-۶ 
15 50 40,81—7,9 


e Cephei — unt.Pollao 53 2,0169 721,3 
Anon. Tol 16۰ — ...۰ 6 17 12,526 43. 5,6 
I0 24 . ۲/62 20 29,8|26 39 4715 
38 Leonis min. | — + |16 50 48/474 9 2316 
Anon. IO ۰ ۰۰ NI65 5815,5|24. 2 2,9 
47 Urfae major| — ...... I3 18 11,8|]76 42 4,6 
51 Leonis min. ۰28 30 49,361 29 23,2|329,92|— 0/2 


83 Leonis Leg, 
2 Draconis ۰ 
62 Ürfae major. 


essees 50 At ‚28,8|39 19 09 
...- (12 22 23,۱15 37 50,8 
SEET 21 6 46,868 6 
۵ Virginis "` eet 51 وق‎ 42,018 6 44,81329,88'— 0,3 
67 Urfae Së? ۰۰۰۰|10 38 49,679 21240 
۵ Calsiopeae ۰۰۰ — unt.Polj22 53 7,2167 710,2 
Jupiter W 12 1758/55 46 26,834 14 5/01329,91,— 0,2 
— 2048|55 4524/34 15 3 
O 12 3230134 154718155 4 
en Jm 3535 34 14545|55 45 218|. 
Je Virginis Of 25 8 0,9164 5221,0(329,93|— 3 


Jo ود‎ 45 58 |34 45 1217|55 15 712lasg,15|— 64 
. 48 48 |34 13 446|55 46 38,6 
|W 23 59 50 |55 46 47,034 13 48,9 
|= O 2837 |55 15 8,7134 4523/9 
fi 96 729,1,—0?6 49,3 
—0°6 43,590 7 10,0 
51 25 58,638 34 2274 336,081 — 4 
6 59 3158. 11 13,531 49 5 
H موی‎ 57 37 6,4132 23 11,0:336,83]— 25 
a ———— ۰ ۰167 35 2,622 25 13,6 
6. eege, A $ -163 45 46,026 14 30,0 
Anon. 10 1 . 24 2441465 57 6 
47 Urfae major. < 76 42 52,113 17 21,9 ' 
5I Leonis min. |.— وم‎ 61 30 7,2128 30 10;2|336,71|— 2,5 
y Urfae majoris|— ....... 69 24 6,4|20 36 8,6 
83 Leonis feq. ke 39 19 27,7|50 مه‎ 48,9 
2 Draconis N 15. 38 27,574 21 46,1 
62 Urlae major.|— ..-.... 168 4 6,|21 56 8,6 
8 hon: 38 7 7/3/51 58 87 


21.58 2 68 7 L3 838,13, — 09 
ae. suchen At 5024148 9511 
20 Sextantis ۰ ER ax 61 956,628 50 29,4 
e Cephei 20 53 7,9169 711,3 
Anon. ıo ۰ EC 17 15,8126 43 3,0 
— M2 A4. - N63 2034,0|26 39 42,3 
38 Leonis min. | — ...... 15 50473۱74 92358 


|y Urfae majoris | — .....: 20 36 52,5169 23 1 


mit dem 6۶۸ 71 


Ma ۳۱2 ۱2 5o 


Teg Gefirne. p des Mikroskope Baro- | Thermometer mo ie cm Refr. 
. Limbus, A. | B. meter. | innen, | en: Meridian, ARE 
à " " " " 7A | 
20 |Anon. I0" 45۷۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰ N165258/11,4|24? 2 5,0 24? 1'56084-7,5| ۰. 
47 Urfae major| — +... 13 18 10,5|76 42 38) Lr e I3 18 3j/4|—9,3| 14,7 
51 Leonis min. | — .....- 28 30 52,961 29 18,9 1887,98 —: aZ 19,8 28 30 47:0,—5(6| 33,8 
v Urfae majoris | — م ی‎ 20 36 49,469 23 25,7| i 20 36 41,8 —712| 4 
62 —q—-Óe 21.56 4۲/8/68 332/4|337,95|— 42| 4 21 563447|—6,9| 
B. Virginis... een 5t 5339,0|38 646,8 51 53 25,6|—0,2| 1'19,2]8 
67 Urfae PE — es IO 38 435179 21 1 IO 38 38/7 |—3,6 11,78 
e Calfiopeae ۰۰۰ — untP.,|22 53 8,6167 7 10,6 337,94,— 42| 200 n |67. 7 .1,0—1,9| 2268 
Jupiter, W 1201748 55 مه‎ ۵,434 20 27,8/337,88|— 41| 18,8)—1'50,1155 37 56,2|40,6| 131,1 
— 2041155 39" 2,6134 21 244 — 5016/55 37 50:56 
O.12 31 44|34 21 58/4/55 38 22,2 — 841/55 37 37,8|d- 0,6 
I. 3439|34 21 83/55 39 1211 . [71 25(6[55 37 36:36 : 
a Virginis ۰ Of. 25 746,0164 52 3 337,92|,— 4,2| 17,8 64 52 25,7| —1,4| 2 12,8 
Signal side. eo. Of. —0°6 39,2|90 56 90 653,0|—4/7 
Wek . a. loo. 7 2717 سب‎ 9647,8 Se 7. 78| 47 
21I |e Orionis-- +++» 0) sen 26 53 53/2163 um 35,2 338,47|- Kr 1,0 3573| e e 21,0 —HI| I 1584 
E Je, — AE or UE 42 4018,8|47 20 3,2/339,15|d- teil 8383 47 19 52,2|-F2,5| I 5,6 
Jupiter. +++. +- O 12 1521 |34 23 50,455 36:36,9|337,88.— 0,3| 29,81 —1 4718155 34 32,0'-++0,6| 128,7 


— . 1934 |34 25 6,8155 35 13,0 — 29,655 34 33,5 +0,6 


[W 12 28 57 155 35 42,434. 24 46,2 — . 30,9155 34 57,2 1-6 
۱ — . 22 54 |55 36 52,8(34 23 33,3 —148,9|55 34 55,9 0,6 
æ Virginis «+... Welt, en 64 2 4713125 7 46181337184 0,7۱ 2 es 52 4 5230,3] rau 2 9,48 
22 |Sonne.... N. R.|W 23 55 1|54 435,735 55567]336/04|d- 23| 40/8|—1 43,6 54 2 359| Foia] x 222|! 
S. R.3. 5745154 36 2,035 2427,6 — 48,3 54 34 58:9|+0,4 
S. R/O o 837 |3525 2۵/54 35 244 — 33,9 54 3437:3| +0,8 
N.R.— 1127155 56 842154 35 E 24,054 2 14564 وره‎ i 
Venus <....... 0 ۲ 1223 45 823,3146 51 Cp 335,76|+ 401. 43,0 2 17,46 49 457| t27} 1 6 
— 1457|43 92,946 50 58,1 —ı 1,6۱46 49 45,5|--2/7 | 
W 1 2643|46 5111,043 917,3 — 444146 50 12,5|—1,4 
i — 2915|46 52 4443 8252 —1 36,146 50 13,5|—1,4 
29 |p Virginis ۰ ap, 38 7 315/51 53149 335,98| 2,3]. 368 51 58 :دای‎ 1 15,9] 
Jupiter.......« O 12 12 36134 48 41,155 11 36,3 336,12۱ 22] 36,11 23055 10 461-07 125,7 
— 18 18 |34 49 29,2/55 10 49,5 |— 35,255 10 5۵1-7 | 
W 12 20 48 |55 10 38,434 49 12 — 0/8/55 IO 26,3|-Fo,5 $ 
— 2624 55 11 27,834 48 57,6 — 595155 10 24,6|--0,5 
|a Virginis ۰ ا‎ 64 52 45 7 4719|336130 2] 36,0 |64 52 30,6 -2,4| 2 6 
"36 ISonne---- N.R.|W o 24 16 |50 56 31,439 3 .59,41837132 + 4n| - 4n7|—1 41,1|50 54 رم وفع‎ 113,5 
S. R.|— 2734|51 27 46,838 32 4 — 36,9|51 26 52,8|—0,3 
S. RO o 3657|38 33 5,2151 27 0 — 26,851 26 39,1'+1,6 
N.R.— . 40 2|39 4310150 55 50,2 —I 18,950 5420/7 - 17 1 
Venus run: O r5758/47 2 0,042 5824,0:336(70| 4,5) 43,14 0,242 58 12,2 +36 54918 
(Wolken) |W 2 219/42 5928/447 1 8 — 29,942 58 4314| —213 
— 48548 0 5,447 02512 —1 9,842 58 40,3,—2,3 1 
Jupiter e W 12 1135|55 9128134 51 17,01386,02| 27| 36/1,——1353 55 7 22,64+0,5| ۲25,58 
— 1453155 8 715134 52 19,7 — 34655 7 19/3|--0)5 
O 12 2012134 53 63 55 7 7 — ۰ ۰0,155 7 Silo 
— 2629134 52 4/255 8 14,6 ]سا‎ 091155 7 5,۱7 
| «Virginis «<... Of ....... 25 8 1,۵64 5222,2 64 52 10,2] 14| 2 7 
| gı ۱9096۰۰۰۰ NO o 2755 |39 27 27,4150 32 512 [339,18 46| 440 —1 41,1 |56 31. 0,8 Aue] 112 112,6 


۳ 3034 38 56 49|51 43 
W o 4043/51 4212|38 56 8,6 
— 4254 E: 32 4213|39 27 5 


3166-Fr7‏ 47,661 سب 
—oj4‏ 39,8 3 26,61 — 
ید uf ach: 31 Re‏ 


3 


Collimationsfehler vom 30. März bis 2. April = — 10/3. —  - 


72 Beobachtungen 


März und April RE Ex 


Reduct. 
auf den 
Meridian, 


Meridian 


Z. D. 


Baro- | Thermometer 


Gefürne, 


meter, | innen, | außen. 


"n n n L 0 o n" " " " 
31 [Venus e W al 2'53|42?31' 5,3.47^29'22,9|339,22| 4,8 | 448 It o,1|42?39/51,3|—2,4| 54,2 
O 2 616147 29232142 31 2,4 ; — 21,6|42 30 28,0|2-3,7 
Signal ......- ت‎ voce —0°6 43,79۵ 7 106,3 90 657,0|—4,7 | 
We, 9o 728,7|—9?6 47,4 90 7 8i|--47 ; 
g Orionis. ..... Of ۰ 26 53 499/63 6391133932) St | 42,9 63 624,6,—r,1| 7 
a —— eee 42 40 15,247 20 3 47 19 56,1|+2,5| 1 7 
a Canis majoris |—— ....... I8 51547i71 83107|33949| 5,۶ | 39,5 71 819,5|—2,6| 2540 
e Geminorum `. |> ...... 67 34 56,6|22 25 18,0 22 2510,7|2-7,8|. مود‎ 
م۵‎ Geminorum ..|— e 63 45 51,126 1424,1]339/50| 3,7 | 4 26 1416,51 4771| 29,9 
ri|Sonne-... N.R.|O o 3147139 50 44,250 937,81339,43| 6,8 48,5 |—1'36,3|50 750,5|+1,9| I 10,9 
S. R|.— 3434 |39 19 23,450 40 58,1 — 416/50 40 7 
S. R.|W o 43 3150 40 52,8139 19 35,2 — 142|50 40 24,6|—0,5 
N.R.|-— 45 8|50 9 1,4139 5131,5 — 3916150 8 54|—o6 
Venus en W 15839|42 536347 5451,0/339,29, 7,3 | 49,8 |—2 3,2142 319,4'—2,5| 52,8 
— 2 125|42' 429,4|47 55 59,0 — 571142 318j1|—2,5 
O 2 1225 |47 56 33.9142 3458 — 4273142 253,41 43,8 
— 15 18 |42 55297142 4598 1سب‎ 447142 256,2|4-3,9 | 
| e Orionis---*** Wefts... 68 656,926 5334,9/338,68| 5,7 | 52,0 63 6410|d-2,1| 1543 
« AD een pl 47 20 35,5142 39 543 47 20 19,6 ۳,2 I 3,3 
æ Canis majoris — ۰ 71 851,18 5143,5|338,70| 6,5 | 48,5 71 833,8434| 249,9 
a Geminorum **| — و‎ 22 25 54۵67 34 25,0 d 22 2544,8|—6,80| 245 
e —— ep eee 26 15 3,0163 45 13,91338,60| 5,7 | 43,0 26 14 54,6l—6,1| 2 
Anon. Tel au Je ۰۰۰۰69 20253126 39 50,4 26 3942,6|2-7,:1|] 30,2 
38 Leonis min, | — +++... 15 5045,4|74 925, 15 5۵ 40,2 —7,9| 1 
Anon. 100 45۰۰ — ۰۰۰/65 58 4,6124 2.10, 24 2 S30|-75| 26,9 
| 47 Urlae major.| — +++» 13 18 6,4176 42 8,9 13 17 58,8 —8,3| 14,2 
51 Leonis BM 0m 28 30445161 29 25,11338,30| 4,0 | 36,4 28 39 39,7|—56 2,7 
| y Urfae majoris] — +++ ++. 20 36 4513|69 23 25,5 20 3639,9,—7,2| 22,6] 
83 Leonis leq. | — +++ 50 41 19,3139 19 3,0 50 41 8,2|]—0,4| 4 
88 ———— | — ۰۰۰۰۰۰39 18 52,4150 41 23,2 39 1839,601—3,2| 49,3 
2 Draconis ۰۰۰۰| — +++: |۳4 22 17,8|15 37 55,0 15 37 48,6۱8,6۵1 8 
62 Urfae major.| — ....۰۰۰|21 5639,2168 331,2 21 5634,0|—6,9| 24,5 
۵ Virginis ۰ — eI 51 53308,2138 6446'538,15| 3,9 | 36,1 51 53 26,8|—0,2| 1 16,5 
67 Urlae major, | — مج‎ IO 38 42,5|79 0 10 3835,8|)—8,6| 11,3 
Jupiter... +... Wı2 1038/55 3 8,3134 57 1901338,06| 4,2 | 35,7 |—1351,55 1 19,5|--0,5| 125,8 
— 1320|55 210634 58 8 — 48,955 1150)4+0,5 
O 12 19 11/34 59 5,7155 1.715 — 0155 1 0,840,7 
Bes — 2223134 5851,2155 1240 — 164,55 I 081407 
a Virginis ۰ Of en 25 8 02/64 5221,21338,05| 33 | 34/9 64 52 10,5|—1,4| 2 7,8 
2 |Sonne-:-- N. RIO o 35 21 |40 13 5014149 46 39,4|337,72| 6,6 | 53,6 |—1 39,6149 4441,4|--2,0| 1 8,9 
$. A 38 1139 42 20,450 17 56,2 — 46,850 17 | 1,8 
S. RW 0 4735 |50 18 1,2139 4233/2 — 23,6150 17 20,4, ورس‎ 
i N.H.— 4951 |49 46 18,740 14141 — 59,049 45 4, 7رمس‎ 
B Orionis. ....- Of eee 26 5345:9163 .642,9/(336,78| 6,2 | 60,8 63 628,5|—1,1| 151,6 
RE E Kee EE re 47 19 59,8 F25 2 1,9 
æ Canis majoris |. +++ ++. 18 Š1 45/271 838,41336,76| 6,3 | 55,9 71 826,6—2,6| 2 46,4 
» Urfae majoris j -vesse 69 24 6,1120 36 8,5 20 36 1,22|4-8,0| 21,9 
83 Leonis feq. I— ....... 39 19 23,4150 40 5414 50 40 46,611 1,8۱ 1 10,9) 
88 ۳ mo o5 50 41 56,0|39 18 19,6 39 18 11,8 F44) 47,6 
2 Draconis zz anne. N|15 38 35,2174 2139,2 15 38 28,0 —8,0| 16,2 
| 62 Urfae major. | «eese 68 4 3,4121 5611,6|336,20| 8,0 | 48,6 21 56 „147,81 4 
۵ Virginis - dE - cx EM 38 7 612151 53 12,9 At 58 34 ور‎ 1 14,0, 
67 Urlae major, — sre 79 22 9,710 88 3 Io 37 57,8| +91] 10,9 


L| 


ÓO———O——À———————áÉÉÁÁoÓ ee 


mit dem ۰ 


April ۰ 


26,9|4+0,5 52 341154 — 
7,47 52 18,454 سب 
821-7 52 551154 — 


12 39 154 53 148135 7 12,8 


O 12.2115|35 7458154 52 4 


23 55 |35 7 77/54 581422 


سے 


| Uríae major. 


Tag Geflirne.' Lage des Mikroskope Baro< | "Thermometer au de. Meridian Kis. 
Limbus, A; | 5 Deler, | innen, | en: Meridian. e Een 
t 1 | 7] ng n L | o o | " "| n " 
2 Jupiter... Q 1210! 3 |35? 0'30,7154?59'47,5/336/10, Bnp | 48,0: 1—113912|54°57'59,214-0,7| 1'22,9 
— 12 55 |35 120,9|54 58 5714 — 4813|54 58 Soco 
۷۷ 12 1849,54 5839,3|35 ۵ — 090154 58 25,6|4-045 
سب‎ 22 19 |54 5856,0135 129,9 — 20,054 58 23,5| ۳-5 
3 |Sonne.... N. R.|W 0 3939 |49 23 41,4140 36 50,61335,24| 10,0 | 56,3 |—1 23,749 22 1,7j—0,8| I 71 
$.R.|— 4217149 55 7,540. 5248 ۰ — 3538|49 54 16,0,—0,6 
S. RJO 6 51 37 |40 540,849 54399 — 28,7|49 54 1,1|4-1;9 
VT e c. O 2 814148 4926,041 1052,8/334,73| 98 | 61,2 |—1 590141 844,4|--4,0| اوروه‎ 
چچ‎ 10 55 148 50 31,341 948,7 — 55:441 843/3 F40 
W 2 21 ۸7 |41 10 7,948 50 7 — 42,841 جع 12,8 و‎ 
۱ — 2426 |4 11 3,648 ۵ —1 39,341 912,5|—2,7 
4 |Anon. 10" 45° ۰۳۳۵۰۰۰۰ N|65 58 8,۵24 2 85 24 1598 +7,5) 2652 
47 Urfae major.) — -:--:--|13 18 89۳6 42 6,8 I3 18 1,11—8,3| 13,9 
51 Leonie mim | — من‎ 28 30 46,6161 29 28,5 28 3039,0—5,6| 31,9 
v Urfae majoris | — ۰ 20 36 49,8]69 23 26,01334,61) 6,0 | 42,0 20 3641,9|—7,2| 22,1 
$eq;:83 Leonie | — Tee 50 41 24,039 19 0,8 50 4I 1 1,6|—0,4! 1 11,6 
88 Leonis ++ ات سم‎ 39 18 53/T|5o-4T 257] 39 1843/7|—3/2| 48,1 
2 Draconis ۰۰۰۰ — ۰۰۰۰ N74 2220/6115 37 52,9| 0 15 37 46,2|2-8,6| 16,4 
62 Urfae major.) — ۰ 21 56 8 3 31,4 21 5635,4l—6,9| هرود‎ 
g Virginis ۰ cm dese: T 51 53 42,138 6445/33463) 6/7 | 3 51 5328,9|—0,2| 1 14,9 
l ae Io 38 43,979 21 7 و‎ 10 388 37,6—8,6| ۵ 
Jupiter. en ۲۷ 12 944 |54 54 514135 619,21334,67| 5,4 | 41,011 26,۵54 522%2|--0,5| 123,5 


SÉ E eM Ok... 25 75714164 5227,4,334,67| 515 | 40,0 64 5215/0|—1,4| 2 5I 
Signa Rede do (E EE —0°6 45,090 7 87 90 6 5519—47 
Wefts». 90 729,6|—o?6 50,2 90 7 991447 

۶۱۵ Virginis ۰ ۷۷۳۵۰۰۰ 51 53 8 > 44,2 33420| 46 | 37,8 | 51 53 28,3|—012 I 15,3 

67 Urlae major.| — ۰۰.۰۰.10 3842,0|79 2126,91 ۳ 10 3837,6|—8,6| 11, 

20 Comae... — eI 32 4721,4/58 12 525| | | | ۱ |32 47 145|—47| 1 

8 8 -ee 63 6 57,126 5337,6.338,29| 5,2 | ۴ 63 6398 -2,1| 157,1 

e Canis majoris | — ۰ 71 847,618 5149,4/338,50| 6, | 3912 71 829,1/4+3,4| 253,2 

a Geminorum »-| — ...... 22 25 54,6167 34 25,2 22 2544,7,|—6,8| 7 

: سس‎ ۰۰۰۰۰۰۱26 15 2,5163 45 15,7 26 145314 —61ī| 29,5 

g Leonis»... Oft «e 48 10 26,3!41 49 49,5 41 49 41,6]--3,8| 3 

oo Sextantis***|— یه‎ 28 5048,561 929,3 61  920,4|—0/;7| I 49,8 

Cephei ۰۰۰۰۰۰] unt, Pol, 69 7 49,6/20 52 40,5 69 7 34:6 ۲3,1 2378‏ و 

Anon. 10۷ 16' ۰] ۰۰۰۰۰ ۷26 43 47,763 16 26,0 26 4340,9,—6,0| 30,5 

to 24 س|.‎ ۰.۰۰۰۰ 26 40 30/7 |63 19 43,5|338/86| 2/3 | 33,0 26 40 236 —=6,0| ` 30,4 

38 Leonis min, ;— ‘<... 74 10 10,515 49 59,4 15 49 543۴86 17,2 

Anon. toU 450%.) ۰.۰۰۰ N|24 248,665 57 22,4 24 2430|—6,5 2711 

47 Urfae major, |— -+++ 76 42 47,9 13 7 13 17 16,9 --89| 143 

51 Leonis min | .. ++... 61 30 5,5128 30 9,2 28 30 r9|d-6/7| 33,0 

» Urfae majoris |— ....... 69 24 6,5|20 36 9,7 20 36 1,6|--8,0| 22,8 

Seq. 83 Leonis |— ۰ 89 1923/77/50 40 5415/33890} 2,1 | 82,4 50 40 45,4 - 1,8| 1 14,1 

88 Leonis.....l wr... 50 42 1,839 18 13,1] 39 18 5/7۳44 497 

17,0 |3828/7|—8/0 15 38,1 21 35,474 38 ۱15 ..... مد ۰۰۰ Draconis‏ و 

62 Urlae major. lı ۰ 68-4 6,6121 56 6,4 21 5559914718) -24,5 

۵ Virginis ۰۰۰۰۰ | 1و4 7 38 ...0 سس‎ 58 10,21338,94| 2,0 | 82,2 51 53 Gr1|- 5| 117,4 

67 Urfae major.]— ۰ 9 22 8,21۵ 38 4 10: 37 56,6|--9,1| 4 

20 Lompen 57 18 28,8|32 46 48,4 | P 46 398|+59| 39,1 


—— 


eer 


Collimationsfehler vom 3. bis 14. April = — 11۷ 4 


74 Beobachtungen. 


Lage des Mikroskope Baro- | "Thermometer | Red | Meridian 
Tag Geftirne. 3 auf den 
: Limbus. A. | B. meter. | innen. | esen. Meridian, 23D. 
D | ۴ : D " " 
| 8127 Virginis OR «e 46?44'59,8 4 au = DS Cé 
Celtic e— X unt. |68 25 205۱21 35 25 719 o 2,2 
^ ARE ARRA. 22 Pol ler 14 158/18 do Sai L| e o 71-14 12-34 2 56/7 
|a Virginis =e Henne 25 8 2,164 5220,5|839701| 1,8 | 2 (64 5» aet2al 2 6 S 
۱ D E hl s er 
9 e: ido 1U 0447 |42 53 orar 719,2 340,61| 42 | 7 RUM v s 240 +26 I 55 
"RW 1 12 50 1|42 21 51,0 — „IL, 
N. R..— 15 E de Ce er x 53 246 -I. 0,6 47. 5497 ۳-3 
Signal ++... ... Wefl...... 9o 729,9|—0?6 50,0) ` oo 7 10,0 LA 
ORTA CT —0°6 42,490 7 5 99 6555 —4/7 
e Geminorum ‘» |Of ....... 67 34 59,6 22 2520,21340,62|. 4,1 | 37,7 22 25 10,3; +7,8| 249 
e سس‎ ce ea 45528126 14242 26 14157|d-73| ۱ 
26 (Comae ees ۷۷۵۰۰۰۰ 32 47 19,3157. 12 2 32 47 13,1 40 
27 Virginis ۰۰ — e 43 15449146 44 34/3|341/28| 3F | 8 43 15353 —2,2| 57,6 
4 Caffiopeae ۰۰۰ — Ak 21 35 20,668 25 8 68 24 50r Tini] 2 34,0 1 
* | — f Pol. [18 4630,0|71 1347,61341,26| 1,8 | 31,0 7۲ 13 35,8, —2,6| 2 58,8] 


7 go |47 16 41,0/42 43 49,0 — 41747 15 44/3|—1,2 
ri 1721/42 4410,3]47 16 6 سب‎ 82,447 1520/2|--2,6 
d 20 13 |43 .15 42,4 46 44 6 سب‎ 25,846 43 351-27 | 
Venus i... O 2 4235/51 48357|38 11 49,81342,57| Së 38 19 58,9|--4,71 . 47,0 


lel 


443 |—1 349 


WW 


I 431 146 4526,3|48 15 3/0/342,60| 4,8 41,6 |—143,046 4328,6—1,4| 1 44 E 


— . .45,12 |51 49 32,7,38 10 2 سب‎ .39,4|38- 9 57:97 
W 2 54.0|38 11 16,551 49 ۵ — 28,4138 19 36,9| —3,4 
— 5655|38 12 9,551 48 12,8 —124,4|38. 10 33,9 äu 
B Orionis ۰ Oft... 126 53545(63 6353|342,45| 6,1 | 47,9 63 620,4l—1,1| 1 56,5 
pala سس‎ jx 9 ee 42 40 19,047 20 6,2 47.19 53:60| 12,6۱ I 3 
[Signal en Of ....... 006 41,190 7 8,6 9o 654,9.—4,7 
Welt. leo 727,6;—0?6 48,3 Joo 7 8oi-r47| 
a Geminorum ..| — +. 22 25 57/867 3420,0:342,41| 6,2 | 8 22 25 |ورقه‎ 6,8 24,7 
س ای‎ ۰۰ 26 15 3/463 45 17,0 26 1453/2]|—6,1| 29,5 
38 Leonis min, | — +++... 15.50 41,074 930,0 15 50 355 —79) 173 
Anon. rol 45/-| — .... 65 58 6,624 2 9,3 .. 24 2 99,715 27,218 
47 Urfae major.| — مه‎ I3 18 4,876 42 6,7 13.17 59,1,—8,3| 8 
51 Leonis min. | — >+.. 28 30 48,361 29 22,41341,46| 3,4 | 35,2 28 3043,09|—5,61 1 
v Urfae majoris | — ,..... 20 36 46,169 23 25,1 20 36 40,5|—7,2 22,9 
Seq. 83 Leonie | — .....« 50 41 21,839 19 ۸۱ 50 41 IO7|—0;4| 1 ۱ ` 
88 Leonis ۰ RE rr: 39 1854051 41 19,2 و‎ 1847,4.—3,2| Spe 
2 Draconis — C N[74 2221,015 37 48,6 ۱25 37 42,9 8,64 -17,1 
62 Urlae major.) — ۰۱21 5641/468 32715 21. 56 37,0|—6,9| - 24,6 
B Virginis ۰ — ee 51 5338670128 644/5|342,47|. 32 | 341 51 53 27,1|—0;2| 1 17,8|0 
167 Urfae major.| —....... IO 38 40,1۳9 2127,5 10 3836,3|]—9,/6| 11,50 
199. 1Comae: 531-559. 268 32 47 20, 57 3 32 47 126 رف‎ EIN - 
27 Xmginis Ee 48 15 55/7|46 44 29,8 43 1540,5 —2,2| 5 
u Calliopeae -| — ۱ unt. |21 3521,4168 24 59,8 68. 24 49,2.—2,1|.2 33,6 
Gr ۰۰| ب‎ 1 Pol. [18 55 40,27۲ 437:61342,46[ . 3,0 | 8 71 428,7|—29,6| 2 7 
e Virginis ++... — ee 64 5246,5]25 74617 64 5229,9|-2,4| 2 قرو‎ 
50386۰۰۰۰ N.R. W 1 814 46 23 16,4143 37 14,0]342,70| 5,9 | 50,8 |—1 42/7146 21 18,5 —1,5| 1 24 
SR 11 1146 5425443 6 92,9 سب‎ 44:7146 53 26,6 —1,3 
S. R/O 121: 2143 628,546 2 — 32,646 53 8,8|J-2,6 
H 2342143 38 51/3146 21 29,3 | —1 21,3|46 20 57,71--2,8 
a Orionis: + +++» Welt-..... Le 20 32,842 39 5431542743! 7,0 | 49,6 47 2019,31—1,2| 1 1 
Signal +": ۱ = leo 7 ëcltäcl 
a RER —0°641,5190 7 7 199. 655,647 
a Canis majoris,|— eer 18 5155471 8308 "Sr 81i77|—26| 2523 


a Geminorum ko و‎ 67 34 58,5|22 2519,9]342,22| 6,8 | 448 22 2510,7|23-7/0| 24,6 


75. 


mit dem Kreife. 


1815. 


April 


Lage des Baro- | Thermometer Reduct, Meridian 
y auf den Retr, 
Limbus, meter. | innen. | außen: Meridian, Ze D: 
- " " " " WI 
21 |® Geminorum --|Oft ....... 63?45!52,7 26? 2 .|26?14/16,3|--7,1| 2974 
38 Leonis min. |— ....... 74 10 12/۵۱15 49 588۱. L ó o 15 49 53,0|-+8,6| ۵ 
Anon. ıo" 45'.|— ....۰ [24 248,865 57 24,81342,19| St | 38,6 24 ..242,001—6,5| =- 27,0 
47 Urfae uod. ro Fr 76 42 51,0|13 17 22,6 18 17 15,8 +89: 14,3 
51 Leonis min..— ....... 61.80 92۱28 30 4 28 29 59,6|--6,7| -32,9 
y Urfae majoris ۰۰ 69 24 7,0120 36 9,6 20 36.1,31-+8,0| -22,8 
Seq. 83 Leonis j... 89 19 25,450 40 54,2 مه وی‎ 44,4 + 1,8]. 8 
88 Leonis ke see.. 50 41 59,2 39 18 16,8 39 18 8,8|-F4,4 49,5 
2 Draconis e ka .... Ni 38 26/6/74 21 39,4 15 38 28,1 مرن‎ 16,9 
62 Urlae major, | +++ +++: 68.4 82۱21 56 6,3 21 55591+7,8| 24,4 
۵ Virginis Hl en. 38 7 6,951 53 7:4|342,06| 46 | 38,3 51 58 624115 x 17,0 
67 Urfae major.|— ....-.- 79 2211,6|10 38 4,2 * Io 37 56,3|--9,1| | 11,4 
20 omg ok $7. 57 13 33,632 46 44,5 32 4635,5|--59|' 38,9 
27 ۷1561918۰۰۰۰ ۰ 46 45 3,543 15 7 43 15 484315) 56,8 
„4 Caffiopeae ...|— Y unt. |68 2521,7; ۳ 85 50134198] 45 | 39,8 68 25 841+3,0]) 231,5 
u سب‎ f Pol |71 14 14,218 46 4 EE 18 59,6,--3)4| 2 55,9 
a Virginis ****-|— 4 m25 8 0,4164 52 20/7; 64 5210,2|—1,4| 2 80 
Komet ees O 1673153 74+ 59 44/3|15 0 56,6. 941/77 40 | 3598 |— Be 74 59 23:4 +3,8] 3 38,2 
unt d. Pole |— 3857 |74 59 5 Lo = + 3716174 59 24,3|+3,8 
ke 43 4874 58 Tx E E EE e OEE 2 سم‎ +1'4710|74 59 27,8 +3,8 
2 |Sonne.--. N. R.[JO 1 1154143 59 29/4146 ور‎ Renee: H BO 1 1154|43 929.446 05081341124] 90 | 547 Lia 585 9,0 | 54/7 | 4Bralas 5857:5|--2,9| t o8 
S. R||— 1439 |43 2820,5146 32 oi — 456646 31 4,2 --2,7 
S. sl I 23 46 |46 32 4,24328 26,0 — 20,746 31 4 Sid 
N.R.,—  2730|46 058,2143 59 2 MT T 45 59 20,4|—1,5 
Venus ees lw 2 54114137 24 8۵۱62 36 22,21340,98;, 10,0 | 57,8 |— 52751387 23 4 » i- 442 
— 5625|37 23 35,452 36 3 Ce 1812 37 23 1,4|—3,6 
O 3 224152 3724837 22 5 — 13,4]37 22 39/5|-F 4,9 
— 4 48 |52 36 5315/37 23 25,0 — 4712137 22 28:5! F49 
& Orionis: ....- p.e oes. 42 4014,647 20'5,8/340)21| 9,6 | 59,0 47 19 556 T 26 i 2,4 
Signal PME ik. Of ...:..-1—09644,3:90 7 5 9o 6 56;4,—4,7 
Weft-..-.-.|óo 729,6|—0^6 50,8 go 7 1۵,27 
EG mal.) وی‎ 71 854,218 5139,61840,17| 11,6 | 58/2 71 8373| +3:4| 247,1 
4 Geminorum .:| — ...... 22 25 71 167 34 22,9 22 25 46,4 —6,8] 23,9 
ê — ee 26 15 2,0 63 45 6 10,3 | 2 26 14 53,0 E 28,6 
Sonne-> - N. RW. 1 1531 |45 39 26,4 44 21 0,4!337,90 10,1 57,6 —I 45745 37 2713 6 -591 
S. R|— 10 21 |46 1038,6|43 49 50,1 — 455|46 9387—15 
8. RO 1 2819143 5023:5146 9551 — 319146 9 13,9|+2,8 
N. Rj— ar 544 2144245 8 —122,045 37 83; F29 
Venus «e O 2 5924152 5958,237 o er 337154 u 59,8 |-- 46136 59 23731450) 43,0 
— 3.135153 932,036 5945 — 15,0036 59 21:1) 5/0 
| W 3 65687 0199158 o 69 = 10,596 59 56/0|—3,7 ۱ 
— 92837 0502|53 036,2  43,9136 59 53)11—8/7| ۱ 
Anon. to 454 .|Weft----N|ó5 58 5,1124 2 8 |24 2 194715]. 259 
47 6 major.| — ۰۰۰۰3 18 6,0176 42 5,8 13 18 ot 88 13,8 
51 Leonis min, | — =+- 28 30 46,6|61 29 Soe 33578| 88 480 28 6 ,هرس‎ 
بل‎ Urfae majoris | — و‎ 20 36 45,0! 69 23 26,6 20 3639272] 21,9 
Seq. 83 Leonis | — ... ++: 50 41 26,0139 18 7 50 41 16,2|—0,4| 110,9 
88 Leonig-....| — .....- 39 18 53,2150 41 23,2 39 18 45,0 19d 47,608. 
2 Draconis ۰ — ۰... [71 22 18,6|15 37 52,8 15 37 47.1486] 16,2 
62 Urfae major.| — :.....|21 56 36,468 2 21 5632,6|—6,9| 4 
g Virginis +++» - -— es 51 53 40,838 642,3:335,60| 90 | 477 I 51 53 29,37 0/2| I 14,0 
67 Urfae xp -— ‘|10 28 42,479 21 27;3 10 38 37/6|—9,6 10,9 
Anon. OU 60۰۰| — 4 unt. |40 3923/349 20 51,3 49 2044,0| T 2,01| 1 7 
سب‎ 011۰۰] = ۶ 32 16,258 28 40 58 27 54)4|—0)1| 134,6 


76 Beobachtungen 


Apri 1*ig*13554 


Tag |- i Geftirne, ep I: à -— Re a dim EN örr. | Ref.” 
Limbus. A. | B. meter. | innen. |außen. Meridian, * D s 
1 : n " 7 
13 Anon. oU r5! ۰ Var me Pol 43° مدوجو‎ 46° 14/4114 ` |46?14/35,0|-F2;/8| 2۷ 0,7 
20 Come, el — +++... 32: 47 18,0|57 12 56,8 32 47 10,6—4,7| 37,5 
27 Virginis -= = EE 48.15 51,2146 44 30,8 43 154021221 547 
4 BEET cl — q unt. |21 25 13,168 25 727] بط‎ 5 5 25 57,3|—2,1| 2 26,1 
WI x ۰۰| — JS Pol. |18 4622,1j71 13 56,5 83574| 8,7 | 4716 71 1347,2|—2,6| 6 
æ Virginis ->.< mL ese 164 52 54,625 73715 64 5238,6|--2,4| 2 4 
۹ n | H 
14 |Sonne--:. N.R.|W 1U18/53 |45 17 49,244 42 39,1|332,62, 13,3 | 60,6 |—1'54,8|45 15 "E 57,1 
S. BA 2153145 48 56,2|44 11 32,2 — 481514547 53,5 —146 
S. RIO I 32 30 |44 11 56,4145 8 —.39,5|45 47 33/2, 4-29 
NR 3521144 4312,445 17 50 —136,9145 15 19,4,71-3,0 
Venus vani, ۰۱0۵ 3 642153 23 11,8/36 37 12,3/332,63| 12,9 | 61,0 |— 1217136 36 47,6|H-5/0| 41,6 
— 9 33153 23 25,6|36 36 57,5 T-...0,1/36 36 46,1|-- 5,0 
W 3 12 51 |36 37 53,453 22 332 — 218/36 37 18,3,—3,8 
— 1515136 3832/2|53 21 545 —! 19136 37 17,0|1—3,8 
16 'g Geminorum - Jeep... — 26 15 662 45 17,6 26 14 52,0|—61|.- 29,5 
Mond.» US. R. 3I 7 41 25 |32 427/9۱57 55 5451336,07| 46 | 35,2 —40| 8715 
CONES LC Re av mm س‎ 
17 |« Cis a inajoris er Er" E 7I 847,2|18 F 47,0338,35| 6,9 | 36,2 71 8 30,134 2542 
Signal, «esser Web... loo 7 28,6|—0°6 47,6 90 7 81447 
Ob. He —0?6 45,4 90 7110 90 658,2,—4,7 
a Geminorum eneen 67 34 57,6|22 25 20,8| 22 2511,6|2-7,9|] 24,9 
8 —— سا‎ EE 63 45 52,226 14 2281338/36 5,7 | Gs 26 1415/3 +7,1! 29,7 
Mond.... N. R.I— 8 4436 35 51 46,2134 827,6/358,39| 3,0 1-56 41,1 
۵ Caffiopeae ---|— | anter |57 7356122 52547|338,62| 2,7 | 26 9 67 720,5 ,8 224,0 
Anon. o" 6'..|— 1 dem |49 21 15,6140 39 6 49 21 40,—0,8| IILI 
و ,و تشه‎ Lol AE 19,2|31 32 4,9 58 28 7,2|--1,2| 159,4 
| و‎ en EE 46 5 818143 45 15,4 ` 46 14 51/7 | ورس‎ ۶ 8 
20 Comae مس‎ 57 13 28,6132 46 47,6 82 46 89,5 +59 39,4 
27 Virginis ssl میت‎ 46 45 0,5143 15 16,7 143 15 S/T t35] 575 
» Caffiopeae ۰۰۰.۱ unt. |68 1 35 84 68 25 37/0 2 35 
سس بل‎ tl P Pol Joer 14 13,018 46 13,61338,61| 2,3 |. 28,6 71 13597,+3,4|, 2 2 
e Virginis e 25 7 57,564 52 24,2 جع‎ HF 5213/4 |هرتس‎ 2 8 
18 | 90996۰۰۰۰ N,R.!O 5,3 | 39,7 La 9,0143 49 50,0 +34 577 
S. Rj— 6.6۱45 37 8,9144 23 99 ]سب‎ 0,944 21 59,613 
S. RIW 1 4745144 23 238,8145 37 1 — 47,444 22 20,0|—2,0 
N.R.|— 5034143 5220,5146 8 9,9 —1 49,0143. 50 16,3) —2,1 
e Canis majoris [Oft ۰ 18 51 572/71 8 30,31337,30 7:1 | 29,8 7۳ 8 16,5 25 2,52,3 
Signal «+ er...» er —0°6 45490 7110 90. 6 8,2 7 
Web 90 728,2,—0?6 41,8 99 7 8047 
a Geminorum -.| — ...... 22 25 56,3167 34 23,0 22 2546,7—6,8| 245 
e = ren 26 15 1,4163 45 16,8 26 14452,3|—6,1 29,3 
Mond... N. R.| —9 4538 |37 39 3 52 21 22,5336,90| 3,0 | 33,1 —815| 4655 
ESE EE Ee E O FETT D De U EOE ECD a EEN 
20 [Venus ۰۰۰ =O 3 3231|55 27 55,034 32 25,81336,00| 48 | 41,2 |—ı 9/4 30 56,1 اقب‎ 40,6 
— 3453 |55 2842834 813781 ۰ — — 82234 30 5603| ۳,5 
W 3 42 56 |34 32 0,8|55 28 22,4 — 20/2134, 31 21,01 43 
Së — 4519 |34 32 4872|55 27 0 [^ a 31243 —H3 
a Orionis: Web, 47 2031,442 39 5916 335,88] 5:7 | 40,9 47 2015,9,—1,3| I 4,0 
« Canis majoris | 4 ...... 71. 849/518. 51.43,5 335871 -5:7 | 40,3 71 833,0|4+3,4| 2514 
æ Geminorum ۰۰08 ۰۰۰۰ 67 34 58,722 25 20,5 22 25 10,91 4+7,8| - 24,4 
8 u. ll ۰۱65 45 51,5126 14 23,91335,92| 6,5 | 4 26 14 16,2|+7,11 ۵ 
Der Kreis wurde نی‎ E 2 wobei der Collimationsfehler fich geändert haben mufs. 
aa سن‎  —— MM— M — — —! — 


Collimationsfehler vom 16. bis 20, April = — 14" ۰ 


mit dem Kreife. : 77 


April und M a y. 1815. 


Lage des Mikroskope 4 Reduct, Meridian 


Geflirne. auf den 


Limbus, A: | t Ps . sen, | Meridian, Z. D. 


" " "n L | o | o " nm 
N: RO 1402030 |25?22/39,1 64^37'44,5|331,27| 6,7 i452. 46,2 —1,4| 2' 0,9 


A0 1 5557 |48 11 16,54۲ 48 5713 330,35] 10,3 | 63,2 E 60 41° Won 50,0 

59 20 |47 40 30,842 19 44,6 op 47,442 18 49,5 +37 

۱ JW 2 940142 20 52,1147 39 30,4 — 40,2142 20 0,7,—214 
. 12 57141 49 53,148 10241 —1 51,3141 47 53,2) 2,6 
r Jr 3 51 47133 20 11,0/56 40 3,81330,25| 1174 | 65,6 |—143,6|33 18 20,۵0 ا6ب4--‎ 36,2 

— 5518 33 18 54,156 41 19,9 — 28,68 18 18,8 —46 

5,0 17 22,883 سب 32,3 17 4236,8,33 237156 

6 2156 41 30,033 39,4 —1 30/8133 17 4,4 +58 

Mon Tun 27,490 6 45/9 ` 9o: 6 36,61—4,7‏ )110 بو جر 

Web, 90 744/6|—077 7 90 729111447 


a5. Das Infirument, wurde geprüft und neu berichtigt , und der Collimationsfehler verkleinert. 
Mercur ۰۰۰ موه‎ [Welt...... |52 36 59,937 23 21,5'33496) 16,8 | 586 | |52 3649,2| oo] 1141 


26 |Sonne---- NB 2 346 |41 10 19,2148 49 56,6 335,14| 11,2 | 60,9 |—I 59 3|41 8 12,0— 2,7. 49,8 
: 634 41 41 21,048 18 57,2 — 53,541 40 184| —2,6 
2 17 31 |48 19 30,541 40 42,2 — 4519|41 39 50,0|+3,9 
; 2020 |48 50 29/741 9 42,3 —148,341 7 48,0|--4/o 
po |o 4 556/57 1536,8/32 44 36,61335,25| 12,2 | 62,2 |— 21,9132 44 اوق‎ 36,2 
920,57 16 0,6|32 44 13,0 جوا د‎ 44 6:3 +59 
W 4 14 ۵۱32 4528,8|57 14 42,8 — 42,4132 44 40,6|—47 
جرو 41:۶ 44 36,132 1 34861 4622,9157 1622|32 . سب‎ 
5 SÉ 768۰۰۰۰۰۰9۵ 724,5.—0?6 8 90 7 971447 
OB. dad —0°6 4918190. 7 77 90 658,8|—47 
2 28 49 940,240 50 32(6/336,97| 19,5 | 4445 |—2 0,640 48 256| +41 
50 |48 38 49,041 21 1 — 44,8|41 20 30/3|d- 4/6 
IW 2 a o |41 21 46,2148 3831,3 — .41,2|41 20 ,56,3|—2,7 
: 2348 |40 5042,0)49 2 —1 408,40 48 52,6,—2,8 
E JW 4 714 d 30 38,2|57 29 Se 336,81 11,0 | 56,2 |—1 39/732 28 62,448 
9 57 32 29 35,157 7 — 388,532 28 50,7|—4/8 
0 O 4 1818157 31 1813132 8 56,5 — 29,432 28 19,7|4-5,9 
2112 157 30 16,8] 32 29 572] —1 29,6|32 28 20,6-1- 5,9 


o 


223 معا‎ 7500139 52216. ٩997۵ 197 | 55 |—o3uo|a9 51 448|--43| 48,6 
27 43 |49 36 190) 40 23 56 e — , 91140 23 48,51 3-42 

14,2|—2,9 24 42,840 — 6 35 4,649 25 مه| 26 32 2 
5 33,439 1— ۱ 20,6 6 56,850 53 39| 50 34 


apez ee 
EHE 
| 


i à 1 

W 2 2644 |39 17 41,8 50 42 33,01339,20| 13,0 | 69,8 |—1 57,439 16 37,۵1 

3,0— ,38,6 47 46,039 — ,3 0 32,2 48 2950139 سب 

JO 240 5|50 12149139 47 1 Ge 137 39 47 7914413 

4,5+ ]12:7 15 135,6/39— 7 16 1711139 43 4230|50 . سب 

TL O 433 9158 39 44231 20 30,3:339,10| 15,0 | 75/0 |—1 3516 31 18 4742 
4 40 18 |31 19 26,258 40 47,6 | —  Oj3I 19 19,2 — 5,0 - 

43 37 |31 19 4918,58 40 28,5 247 31 19 18,4, — 5,0 

4 464958 39 52,8|31 20 20, —129,9|31 18 44,1 +-6,2 

ẹ Virginis ۰ EE 38 6 55,551 53 10,9 51 53 "lt 

Anon. 23U 0 ۰ unt. Pol.|43 , 7 14,۵46 53 21 43 7 61036 

67 Urfae major. — _ 79 22 10,510 37 5713 IO 37 53.4491 

ß CafBiopeae ۱ 67 742,822 52 41,8 339,00 HI 59,9 67 7 8015| ۵ 

Anon, oU ۰ * 149 21 18,4140 39. 4 49 21 9,0,—0,8 

—O0 II ۰ e 58 28 24,831 31 55,6 58 28 14,6|-- 1,2 

——9 415: ` |46 15 8,8143 45 8 46 15 0,5|—1,5 


` Collimationsfehler vom 23. bis 24 April = — 31,4 o; vom 25. April bis 10, May = — 10^ 3. 


20 


78 Beobachtungen 


M a y 6۰ 


Gemme” : Lage des Mikroskope Baro- |. Thermometer Raser: Î Meridian} au | ii |‏ ` وربا 
Limbus, . Ap B: meter. | innen, häufen. (Meridian. | 7 D. |‏ 
"m. 7|‏ " | " " | 
32?46/39,4|d-5/9| ^ 36,9‏ - -|57?13/27,0|32?46/45,8 اس Of‏ --.-. معا 2 
Virginis rel e 46 44+ 58/6145 15 45 43 15 80/۴85 9‏ 27 
dw Cafliopeae ۰ -[— unt, 101,۱68 25 25,121 24 558 68 25 147۱-00 2124,1‏ 
s Urfae SET CN No 15343187 44 39,1 o R E 215 271619, 2,3‏ 
p Caffiopeae ---|— unt. Pol, 7I 14223,8118 45 530 33913] 14,0 | 58,2 71 14 15,4.--34| 2‏ 
481 ]4-43 5542/0 89 55507 427,8139 50 ب ی Virginis e‏ 70 
e Ie 39 37 10,1|50. 12 58,6 -|5o 12 543.+1,9| ı 8,9‏ ۴0 
"He Boetie, SSC ele en 53 41 8,2136 19 59,8 36 19 55/8 Lët) 42,2‏ 
| 
14d i-e 453‏ 57 38 25 '2—| 74,0 | 15,6 |21,01338,24 59 047,238 51 پوامچناو |Sonne.... N.R,O‏ و | 
4,4+ 12,2 ود 538139 — 10,2 30 58,2139 29 3315|50 SD‏ 
S. R.'W 2 4347 |39 39032,7150 29 41,4 41,8|39 29 4319—31‏ 
N.R.— 2642128 5936,6,51 0385|" 145,9138 57 43:1 ۳-2 |‏ 
Venus see W 4 5818131 858,458 5۲ 40 16,6 77,3 |—136,6|31 716,2|—50| . 2‏ 
"ke  4o4r|at 8 3,1158 52 9,1 — 418|3t 7152|—5,0‏ 
O 4 4934 |58 52469|a1 7253 — 38609931 642,3 2 |‏ 
| 2 42,6۱ 6 3| 35/7 وس 8248 5148,3/31 58| 11 52 
7o Virginis + Welt... 39 5615350 3 53/9 336,84 14,0 | 57,8 139 56 10,7,—3,0| 47,8|‏ 
LEN Za 59 13 26,2139 46 53,6 6l 50 13 16,3|—0,61 1 8,5]‏ 25 
T‏ 28,0|—3,9 19 36 37,6 40 33,5153 19 ۰۰/36 بت ...... r Bootis‏ 
(Signal .... mitto 90 723,2|—0*6 51,5 9o 7 774 +47‏ | 
OR ۰ —0°6 50,090 7 82) 9o. 659,11—4,7‏ | 
32,8 |63--|44397 مواورمه —| 73,0 | 163 |33596 452 39 43/4 14 5110|59 zen -sssi O A‏ | 
 oj5|3o 4436/9|-6,3‏ سب 444244 1527,6|30 8159 56 — | 
W 5 1 6130 46 17,0159 13 52,2 | — ° 59۸930 45 12,5|—5/t‏ 
Anon. oU r1 ۰۰۱۲۳۷۵۲۱ unt. ar 32 14,0158 28 o 58 2753,0| oo 1 36,6‏ 8 
E o 15 ۰۰| — ۶ Pol. |43 45 27,0146 14 42,8 46 1437/9 42,8, 2 gel‏ 
Comae ۰۰۰۰| — se- em 32 47 12,2157 12 58,2 Jas 47 7,001—47| 38,3]‏ 20 
Virginis lee 43 15 42,7|46 44 1 43 1535,38, —2,2| 55,9‏ 27 
i43, Cafliopene - - — Sech 35 4/868 25 7? 68 25 1,2—2,1! 229,2‏ 
s Urfae majoris — =- NLD? 45 7,0| 2 14 6 | 2 14 48,8 +9,3 2,8‏ 
ju Caffiopeae ۰۰۰ — unt.Polir8 46 15,7|71 1359,71339,12| 9,3 | 40,7 71 I3 52,0,—2,6| 2 2‏ | 
RI cc ains Dën Seite 64 5246,5|25 7 39/8 64 52 33:6 +2,4| 2 6,1‏ 
Go nn 39 56 169150 4 3 39 56 533,0] 498‏ کک E‏ 
we — ke 50 13 22,4139 46 57,8 . |50 1812,3|1—0/6| 1 9‏ — 0 | 
i T Bootis Se SEA? vd wén 26 19 32,9153 40 41,9 36 1925,5,1—3,9| 4817‏ 
Perleis i... — unt.Polior 31 20,1168 28 55,51338,16 95 497 68 28 47,7|—2,1| 237,5‏ 5 | 
e Bootis ۰۰۰۰ -— c 34 33 29,8155 26 39,6 34 3325/1|—4,3| 40,9‏ 
4,2 1 ,سب 222,9 :4 = 41,0 57 226,885 4 eee vs‏ مد A —À ` SS Ev zs‏ 
to‏ 1 |34/6|—16 44 45 32,9 15 4211|44 44 45 وف بت سوت GT a‏ 
|Sonne N.RIW 2 54 A E 17 39,0! 52 42 40,21338,52| 13,0 | 56,1 |—1 520137 15 3774-37 442‏ 9 
S. R.— 5644137 4831,9152 11 46,9 — 49,537 47 330-0‏ 
S. R/O 3 653/52 12 15,857 47 574 — 41,637 47 9,28‏ 
Ni Rj 9 19 |52 43 21,0|37 16 51,0 -—1 880137 15 116| F49‏ 
Venus E: HUE O 5 942/59 49 534130 10 14,3/338,41| 13,4 | 60,0 |—1353|i30 8352 +64 33,2‏ 
8345|46,4 243130 — 3 9 5,7130 !5 5159 13 — 
W 5 1950|30 9353/59 50 35,3 — 221130 9 7,9|—5»3 |‏ 
| ورس 11,3 9 26,030 1— 28,3 49 1043,0|59 2130 وه — : 
u 90 7 28,۵ ۳-006 57,0 96 7 12,67‏ مس Signal‏ 
DEE —0°%6 48,190 7 6 | 90 657,9 747]‏ 
Come been 57 1333/7|32 46 39,5,339,33| 12,3 SÉ 32 4632,4|d-5,9| 6‏ 20 
Virginia >». ern. 46 45 0,743 15 7 43 15 45 F35) 549‏ 27 
226,5 فرع 15,0 25 68 56,5 34 21 26,5 25 n Caffiopeae ...|— unt, Pol. Ze‏ 


mit dem ۰ 79 


Tag Geflrne. : Lage kt n dci Easier ess eer و‎ Corr, Ref. 
Limbus, A. B. meter. | innen. | ben: Meridian, Z, D. 1 
"n " 
9 s ob : majoris |Oft ۰ N| ant 5136,0 8794433,2 2?15/41,4 —9,2 2,3 
u Cafüopeae -.-|— unt. Pol|71 14 22,4|18 45 59,8 71 I4 II;3|-3;4| 250,2 
a Virginis =e e. رم‎ 25 753/364 52213] LL à 64 52 14,0|—1,4| 2 4,0 
70 ie? aS 50 431,839 55 36,41338,23 112 | 487 39 55 320۱148 48,9 
Oo. MON ETT, e *|39 47 12,050 12 55,3 50 1251,7|--1,9| I ۲ 
r Bootis ...... Ee, fev 53 41 10,5) ER 18 56,2 86 1852,9.--51| 43,0 
ظ‎ sen — unt. ۲01۰/68 29 18,2| 21 31 5 68 29 7,9|d-3/0| 2 3514 
e Bootis «mm o 55 27 3,8184 83 ۶ 34 3255/7|--5/5| 40,3 
G RE N Tres 85 5۵12/11 4 1519 4 159/4|-2-9;3 Art 
EIERE 44 15567745 44 7 ; 45 44 80|+2,9| 1 os 
I & Librae keen 20 645,569 53 29,9/338,28| 10,8 | 47,0 69 58 22,2|—2,4| 2 39,0 
" 
10 |Sonne- -*. N. R.|O نا‎ 52 59 23/637 046,8 Send 15,8 |.65,8 |—1'35,6|36 59 — 50| 42,9 
S. R. 3 137|52 2826,537 3144/7 —. 3239|37 3t 6,2|2-4,8 
S. AW ,3 =9 52 |37 32 15/7152 28 36 — 2716137 31 38,5|—3/6 
N.R.— 1311187 125,352 5853/9 —1 33/6/36 59 42,1]—3,7 
Venus e W 5 1466130 3383:5159 56 36,71337,42 16,4 | 69,4 |1 35,7130 1527753] 32,3 
— 1822|30- 219,959 57.492... — 23,8 30 1516—5,83 
O -5 24 57 |59 5827/730 1463 — 20630 -1-18,7|+6,4 
سم‎ 28 15 [59 57 19,9|30 2553] 125,630 I22,1]--6,4] . 
Ti Sonne... N.R.|O 3 157153 1443/4 36 45322] 337,25| 1571 | 69,2 |—ı 7 36 7 Läd 41,2 
S. RJ— 444152 45 51,5137 1622,1| ' سب‎ 46,137 1529,0|-- 4,9 
S. R. 37 16 34,552 8 سب‎ 38,137 15 46,7) 317 
N. R-|— 17 9 | —1 35,6 |36 43 50,3|—3/8 
12|Sonne.... S. RW 3 8 2|37 115/752 59 r8|337,08| 14,9 | 69,6 |— 58.437 o &6|—a7| 6 
N.R.— 1047136 2837,2158 31 38,7 — 15,636 28 13,6 3,81: 
N.R.|O 3 17 42153 31 37,2/56 28 34,0 — 28,036 28 ۲ 
Venus ..:..... O 5 2535 |60 9423|29 5031,2|336,96| 16,3 | 71,4 |—1317|29 4852,8|3-6,5| 31,8 
mE — 2830|60 10.443|29 49 33,5 — 29,1,29 48 555| 65 | 
DN 5 35 54 |29 49 45,960 10 25,5 —. 27,129 49 13,1 ورس‎ 
2 — _ 3854|29 5048,7\60 6 —1 30,329 49 13,2) —5,3 
Signal ........ Nets vss 96 719,3|—0?6 48,9 90 7 411447 
Of ......, —0°6 54,8,90 714,0 90 7 44-47 
y Caffiopeae - - -|Weftunt. = 21 34 53,568 25 18,1) 68 25 12,3 E 223,9 
e Urfae ja — .:۰۰ 1۷/82 44 58,2 2 15..0,5 336,60! 14,8 | 55/4 2 I5 1,2|--9,3 23 
T HET — unt.Poli18 46 1,۳۲۲ 14 9,2 71 14 3,8|1—2,6| 2 47,1 
7o Nanping ا‎ 39.56 4,7150 4 59 39 5559/4|—3,0|| 48,0 
tus ی‎ 150 13 16,7|39 47 3 50 13 7,7016) 1 8,8 
T - AS enhn vs enz? 36 19 24,5153 40 5 36 19 I9,5|—3,9| 42,2 
5 Perle en — ‘unt. Polj2r 31 5,468 29 6,2|356,42| 13,6 | 54,8 68 29 0,4|—2,1| 232,2 
E Bootis..... «| — و‎ 84 3322,2/55 26 45,8 34 3318,2|—4,3| 39,5 
G ET ASK. diis VE Y ey 4 2 18,985 57 45 4 215391 40 
31 SSF e Bee 45 44 3511144 15 5 45 4428,/3,—1,6| 58,9 
Ar e Librae en, 69 53 49,820 631,81336,43 13,6 548 69 53 39,0|+-3,2| 235,5 
16 |Signal ........ We... E „7,1912 —0°96 46,4 9o 7 381447 
OR S rr. ۹6 56,9190 4 90 7 62|—47 
1۷080۰۰۰۰ N, R.|— 10 2647 "i 27 016140 33 13/9|339,39| 145 | 7 | [r4 496 
d Perlei. ee: — unt.Pol|ó8 29 8,5|21 31 13,71339,52| 12,3 | 2 68 28 57,3|--3/0| 4 
a Bora Lore 155 27 1,134 33 6,5 i 34 33 374515) 496 
G rn Er 85 58 10,4| 4 3 4 1510 +9,3 4,2 
g1 — oee een, ان‎ 44 15 50/7145 44 18,4 45 44159) +2,/9| 1 5 
I æ Librae pee 20 6 4310|69 53 30,91339,60| 1۲,6 | 4518 و6‎ 53 24/0. —2,4| 2 40,1 
æ Coronae: er sese.. 62 38 27,6|27 21 37,9 87 21 35,2)4-6,9| 30,6 


Collimationsfehler vom 11. bis 20. May = — 4“ o 


Beobachtungen 


80 


۳ سا‎ 
Is Tetine — des Thermometer SP doh 4 
; Limbus, * | innen. [auben Meridian. | Z P 
| " " L o o " 
I6 le Serpenti: IST EE 42?19/16,9147?40'52,21339,58| 11,1 | 4418 47 040147,7 2,5 1 49 
„151 34 27,638 2538,3| ^ 7۱38 25 3541447! ۰ 46,9 
Uranus... es- -JO 160 414 14 13 30,675 46 38/2,339,60| 1037 | 44,8 |—1'43/2,75 44.50,6|—3,2| 3 491 
—  754|14 14346/75.45 334 — 40/2/75 4449,2,—3,2 
W 16 18 6 |75 4525,9|14 14 59,1 —. 18,576 44.5419) -3,9 
— 12826 75 46 42,4 14 13 416 >1 371 75 44588 +39 
Anon. 4U 29'.-|Weftunt.Poll14 23 11,675 37 o/8| 75 36 55,6|—3,2| 3 46,2 
17 ۰ R.W 3 2544 |35 17 36/7/54 42 494 341,03| 15,8 642 — 14912135 15 158 | Sta |—r 4972135 1539,01 41,0 
|-— 2822 |35 48 24,2|54 11 6 Rc 474 35 47 29,9|—4o 
3 RO 338 6154 12 9,535 47 5 39,535 47. 15:9 2 
N.R.|— 4044|54 43 5,7135 17 Ae —187,0 85 1522,1|2-5:3 
Were (x: O 55154160 28 40,129 31 3376 346,89 15,0 | 62,6 ۲-1 31,429 29 5544|--6,5, 32,4 
— 5454 166 29 42,7129 7 — 27,529 29 56,0|-F6,5 
W 6 2 6|29 30 48/7/60 29 21,1 — ` 26,1129 3917,7|—5,4 
سب‎ . 5 329 31 49,260 28 8 —127,4/29 30 16,8|—5,4 
Signal en Wefl... 90 7 20,4|—0°6 48,9 90 7 471447 
OR ۰ —0?6 54,8,90 7 16,2 90 7 3547 
Mond: --. N.B 11 22 4% 45 40 102 44 20 2,31340,48| 14,0 | 55,0 —1,6| 594 
s Urfae majoris |— -< 97 4459/7, 2 14 5918 2 14598| F93 23 
p Calfiopeae ۰ -|= "nt. Pol 18 46 42/71 14 7,41340,23| 11,8 | 48,6 71 14 I1,6|—2,6| 2 51,4. 
« Virgin s |— zones 64 5241,6|25 7 44,2 64 5228,7|1-2,4| 2 8 
7Q e Ech 39 56 3/2150 4 4 39 555690130 49/3 
gu om px Laag rer 50 13 19,5139 46 59,9 4 50 13 9,9|—0,6| r 10,7 
r Bootis- «| — ee 86 19 27,6/53 40 40,6:340,19| 11,8 | 47,6 36 1923,5.—3,9| 43,3 
5 Perfei-...... — unt. Pol2i 31 9,0]68 29 1,0 68 28 56,0|—2,1| 236,4 
a Bootis keen 34 33 21,6 55 26 42,6 34 33 19/5|—43| 46 
cl ME 4 217/1|85 57 48,5 "Lé 214391 4? 
سس وچ‎ M eee 45 44 33/6|44 1538,2|340,05| 11,7 | 46,9 45 44 27,7|—1,6) 1 5 
T a Librae ss se| e 69 53 44,3|20 6 39,3 69 53 3%,5|+3,2] 8 
Anon. 2U za ..|— unt. Poll47 33 51,142 26 19,0 42.26 140|43,7| 53,9 
44 Bootis e e 6 20 16,683 39 49,0 6 2013,8,.—9,0| 66 
æ Coronae eck eee 27 22 0,362 38 3,91340,00| 11,0 | ۵ 27 21598,2|—5,9| . 6 
e Serpentis keen 47 41 6,642 19 7 47 4۵ 59/5|—1,1|.1 48 
ne اکم‎ 38 25 59,651 34 50 | 38 2557,3,—3,7| 468 
Uranus. ..v.:». Wi6 812 75 45 17,2|14 15 5/2/339,88| 11,0 | 45,8 75 44 317 |d-3/9| 3 48,6 
O 16 1916|14 15 58/75 45 8 e سا‎ 848775 4427:7,—3,2 
S — 2821 |14 13 59,075 46 112 — 32,375 44.27.3312 
Anon. 4U 29'-.|— unt. ۲0۱۳5 37 11,2114 23 149 —138,8175 36 58,1 +39| E 
19 |u ا‎ Jo unt. Pol ler 4 17,6|18 46 3,0 71 4 73| +30 2 48,5| 
"Mär 8 9|a3 3 1,2156 57 6 ZS 118 | 446 6,۵۱ 128,7, 
a a Virgiuis tM mI 25 741,264 52314 164 52 25,1|—7,41 2 2 
NT GEES |o 42uBjao 55466] | —- 421,8139 55 46,6 |] do dep 55H |39 5542.4--4a] 484 
| 20 |Sonne- - .. N. R. 0 8 3747155 2 55 22 42,2134 37 avalaauer| 12,5 37 31,41331,87| 12,5 | 51,0 |-—1 4 | suo دسا‎ 47,5154 35371 F55 39,8 
SR هه‎ 4154 51 446135 826,8 — 41,235 7399514 
S. RW 3 4952|35 8318|54 51 444 سب‎ 3710|35 746/7|—41 
N.R.— ` 5229 |34 37 31,7 65 22 439 —1 33,134 35 50,۵ —4,2 
m Caffiopeae -> -[Weftunt.Polli8 45 59,4 71 4 112) c 14 59 E 2 48,8 
« Virginis ten i — و‎ 164 52 40,825 7 46,5! 332,00| 10,6 | 44,4 5227,2|--2,4| 2 2,9 
yo اه‎ BR 7 39 56 3,6150 4 58 y 5558)9|—3,0| 4815 
r Bootis- -+> . OR هه‎ a 53 0 587/36 I9 47 | 36 19 3,1 رو‎ 7 
1090۰۰۰۰ N. Bra 59 44 |27 30 46,6 62 29 25,0 0,9] 1 
» Bonge | eee 55 26 584 34 33 6 34 33 56.435] 400 
a Coronae:- >| ee 62 38 2143,11331,85| 10,4 | 0 27 21 396, 30,1 


. mit dem Kıreife. ái 


7 Lage des er | - Meridian 
Tag Geflirne. Limbus, " | n: ER Je Z. D 
"n n 4 
20 |« Serpentis ۰ » +... +» 42019413, Hob ٩۹0۱565 | 47° 4015138 Aa i^ 37 
نع وی‎ ee cie aw ST 4 246188 25 42/4. | 38 25 9 +47] 46,0 
21 Mond... N.R. W 1451/52 67 3423,922 25 54,5 380,68 11,0 | 3 +29| 4 
& Corona Cose p cos S 27 21 57,462 38 8,8 27 21543159] 29,7 
« Serpentis ed u. ا‎ 47 41 7,4142 19 3,91330,69| 10,0 | 46,6 | 47 41 Geer I 3,09 
pieno soam YSEE 88 25 58:9151 34. 8/9 | D ER 255501371 | 455 
Uranus. -- Të 326175 444818114 1537,2:230,69| 10,7 | 46,8 |—1'43/6/75 42 52,2. --3/9| 3 41,8 
== 7 31.75 45 38,0)14 16 49,4. — 50 75 42 49,3|-+3,9 
O. 16 1843 |14 16 38,475 43 32,8 == 3m 175 42 540) — 312 
سب‎ 2241 |14 15 32,475 44 39,8 —1 37,975 42 55,8 — 2 
22 IO Virginis 0 ۰ 39 47 2,۵50 13 3,2 333,84 10,5 | ۰ 50 I3 62| اور11‎ I Lal 1 6 
v 1300118۰۰0۰. ده وه یی‎ 58.41 4,2136 19 5,8 : 186 19 6۵۱15, -426 
5 5. — unt: Pol.[68 29 14,421 31 8 68 29 2,8|--3,0| 2 34/3 
e Boots, seee sejm c 55 26 59,۱84 33 9,71333,91| 9,8 | 8 34 33 53|d-5,5| 401 
G x ele ی هی‎ 85 58 04| 4 2 44 4 2 2,9Hd-9,3 41 
gt — ao re: 44.15 4318145 44 27,9 45 44 22111429) 59,7 
۶ a.Librae ۰۰۰2 ۰ 20 632,869 53 7 69 53 36,01—2,4| 2 37,8 
Anon. 2U 53'..|— unt, 0۱۰/42 26 43,8|47 33 3 42 26 33,7|—2,4| 53,1 
44 Bootis «+»... nn 83 40 11,۵ 6 19 5174 T 6 19 49,8|3-9/3 6,5 
æ Coronae ..... — (eee, 62 38 26,427 2142,0 i 27 2137,814619| 30,2 
a Serpentis ke ,...... 42 19 16,247 40 57,0,534,01| 9/1 | 7 47 49 50/9|d-2,5| 1 3,9 
Ma N.R.— 15 46 12118 345971 56 26,1 —?7| 256۵ 
Uranus... O 16 315 |14 15 58/7 75 44 1311/33409, 9,4 | 48/9. |—1 44/2/75 42 23,0 312] 345,21 
— 7833/4 17 9/675 43. og — 32,8|75 4222,4|—3/2 
W 16 1834 |75 43 10,914 17 5 — 33,2 75 42 245-۳9 
— 2238|75 4417۸4۲4 16 82 وس‎ 40,175 42 245| 439 
23 |Sonne-.-. N.F.|W 34952134 1 4,5155 59 15,31335,59| 12,0 | 56,0 |—147,8133 59 6۵۱-44 38,9 
Ze S. R|— 5213|34 31 55,8|55 28 19,7 — 51,3]34 30 56,8|—4/3 
S. RO 4 14955 28 43/9/34. 31 33/9 — 35,8134 30 49/2 Suë 
۱ N.R.|— . 421/55 59444134 8 —129,4.33 58 5513| +56 
Signal .... We...» 90 7 19,3! —0°6 45,6 90 7 2351447 
UE eed —0°7 0,1190 7198 go 7 97—47 
Uranus: sse- es ۷۷ 16 317175 43 52,114 16 37,31336,47| 9/6 | 41,2 | 40,375 41 57,114+3,9| 3 48,0 
— ۰7 26 |75 424,۲4 17 46,5 سب‎ .82,075 41 55,4 3/9 
O 16 18 15114 17 26,8۳5 42 34,6 — 81,375 41 57,6|—3/2 
— 2223 |14 1629,4|75 43 0 —1 38,0/75 41 58,8|—3,2 
Mond... N.RE.|— . 3841 |14 38 0,8|75 22 18,0|336,50| 8,7 | 42,0 : 342,4 
24|Sonne-.... N.R.|O 3 54 0156 10.546133 49 15,21336,48| 12,2 | 60,5 |—1 45,233 47 251|d-5»7| 38,4 
8. .سب ,11,8 20 34 40 40 5641155 ساب‎ 43,234 19 20,7۹ 
) S. BIW 4 543 |34 20 13,455 40 44 — 3,934 19 30,643 
N. و‎ 8 16 |33 49 9/456 II 94 —1 26,8133 47 332 ۳-4 
Uranus“... ۷۲ 16 251175 43 36,114 16 59,5/326,35| 10,5 ! 42,8 |—1 46,2175 4129,1|--3/9| 3 47,0 


75 42 206114 18 52 
14 18 2,075 42 7 
I4. 16 52,1 ج‎ 43 16,3 


75 41 32,8| F39 
75 4I 32,1 — 3,2 Z 
75 41 33,61—3,2 


6 195o8l--93| 66 
75 40 3514| —312| 3 4 
75 40 38:52 
75 4937:41 F39 
75 40 345| +39 


— 349 
— 3808 
—1 38,5 


E 7.4 
O-16 18 3 
2:22:15 


26 |44 Bootis ۰ | 
Uranus: ee JO 16 241114 7 ER LG 42 25,11336,41| ۰ 84 | 6 سب‎ 4,1 
— 6 56 |14 18529175 41 9 --— 340 
4 —-I 7 
— 28 2175 42 50,614 7 36,6 : —2 2,5 


Collimationsfehler vom 2r. May bis 6. Juny — — 1," 9. 
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8g : Beobachtungen 


TS : E مت درو‎ Pot re faan LL NA ^ APT 


May und [ 112 ۳۶ ٩ 8.1 ۰ 


Reduct. EP 
ze d i Baro- | "Thermometer Meridian - 
Tag - Geftirne, linde, uo erg E a auf den - Corr. | Refr. 
A. B. meter. | innen, | dufsen. |Meridian. Z. D. 


n? Hi rI " 

| 28 |a Coronae----- ۱۷ ۰ .. 2۶۳۹22۷ 0,8/62938/ 5,0 : 27°21'57 9 —59|: 30,5 
a Serpentis ۰۰۰۰| — و‎ n|47 51 5,842 19 Dä L 147 40 58,8|—1,1| 1° 47 
Uranus: «+++: Jr 169 2155 75 41 37,0|14 18 0 8,3 417 — 1138,875 39 44,2|--3,9| 2 


SC 6 27 |75 40 32,9|14 19 53,9 — 34975 39 44,6 +3,9 
O 16 1745 |14 19 44,975 40 2618 — 84/575 39 46,2|—3,2 
— 2144|14 1836/15 41 1 —1 40/6175 39 47/9|—8/2 
29 |Sonne +S. RJO- 4 1414157. 3147|32 57 02 837123] 8,4 | 46,0 | 48,6'32 55 Al رو‎ 38,4 
N.R.|— 1648156 32 29,833 27 8 — 47,233 26 50,8. 1-57 
N.R.W 4 26 5135 27 47/856 32 324 —.985/7:33 27 2,0. Se 
S. R.|j— و2‎ 36132 57 22057 255,6 —1 37:7 32 55 15,5 —46 
Signal RT: Web, 90 721,1|—0?6 48,3 igo 7 47-1-47 
CHE VE z Leg 59,2190 7 1822| 96 7 87) —47 
30 |Sonne-..-N.R.|O 4 18 3|57 12 35,832 47 41,0|337,18| 19/2 | 51,3 |—ı 56,832 45 358|+5,9| 37,7 
S. سار‎ 2057156 4156,8133 18 15,8 — 46,133 17 23,4) #5,8 
S. R.IW 4 3020|33 18 27,2156 41 520 — 38/6133 17 39,0,—4/6 
N.R|— 3331|32 4749357 12 27,6 —1 53,032 4547,8|—47 
Venus -see W 6 5947180 510,159 55 O,3.337,60| 10,4 | 53,5 |—1 26,886 3381—53! 4 
— 7236|30 413,859 55 4 — 28,030 3 40,2 ورس‎ 
© 7 10 3159 56 13/6130 8 — 28/۵۵ 323,4. 46,4 
— 13 3159 55 8,630 5 7 —132,9130 3 23764 
Uranus’... O 16 2 4|14 1931875 40 39,01336,95| 7,2 | 40,5 |—I 4312175 38 50,4|—3,2| 3 47:9 
6 12 ۱14 20 38,2175 39 32,3 — 8442,75 38 52,8) —3,2 
.[W 16 17 18 |75 39 31,314 20 54,9 . [— 3828/75 38 45,4) 43,9 
سب‎ . 2210|75 40 54,3|14 19 7 —1 56675 38 44/0| - 3,9 
31 enne N.R.|W 4 22 8 [32 3849557 21 2910 336175| 9 | 506 | 375|3 3642,84 5,0] 5 
S. R. 25 3|33 928,4,56 50 — 46,113 8341|4-58| 
S. RÍO. 4.34 31 156 50 3 9217 — 40,333 8 32,6|—4/6 2 
N.R 37 26 |57 21 38,032 38 36,8 —1 48,2. ‚32 36 41,2|—4,7 : 
1 Sonne: N. RJO 4 2548|57 29 583/32 30 15,3/335,48| 11,7 | 58,2 |—2 11,0132 27 57,5|d-5,9| 36,6 
S. Ri— وه‎ 0|56 5929,6(33 6 — 49,0|32 59 49,0|+5,8 
S. R/W 4 38 42138 0491|56 59 5 — 42,132 59'58/7|—4/6 
Nur 4139 |32 30 12,5]57 30 2,9 —152,1|32 28 12,7 —4,7 
Venus. «v3 de NW 9 23 130 20 55,7159 59 1 60,7 |—1 60 19 3/8|—5,2! =- 38,3 
— 12 830 19 59/3/59 49 23/9 با‎ [— 39530 19 3/7,—52 
0 7 21 6 وو|‎ 4028,5|30 19 4371 — 42/130 18 552|2-6,4 
— 2413 59 3: 39 1012] 3o 1 176 ]سب‎ 59,6 30 18 56-64 
2 [x Serpentis Ol e Luz 19 15,0147 40 56,0 47 40 50,5 !4-2,5 143 
eed ne E 264138 25 7 38 25 362 +4,7| 46,6 
e Coronae see ren 69 947,020 50 18,8 20 56 15,9 J-8,0| 22,3 
Uranus, +++ ++.» O 16 134114 2044475 39 26,8/333,85| 9,2 | 41,8 |—1 43/9/75 37 A 3 448 
E 543 |14 21 5718175 38 4 — 344175 37 347l—3,2 
| W16 16 47 |75 38 15۸۲۱14 22 12,5 — 32/8|75 37 29;0| +39 
| — St 775 39 27,3|14- 20 5914 —1 441175 37 29,8|-- 3/9 p 
4 [Uranus is. |۲۷ 16 6185 38 300 14 21 55,6 33674| 7,8 | 37,9 [142,275 a6 35,0|-+3,9| 348,41] 
Se 430۱75 37 17,6|14 23 6/7 . | 82875 36 32374319 
O' 16 1352|14 23 160,675 86 4 — 16,475 36 مروت ور37‎ 
ge — 1980 |14 21 47/2/75 38 22,5] —138,4175 36 39131—812 | 
6|Sonne.-.. N. R.JO 4 4632158 7 586,131 52 مه‎ 12,8 | 74/9 I—1 33/931. 50 33,314+6,1| 73 


— 42,5 32 22 30,4 46,0 
—. 88,3 32 22 39,0|—4/8 
—1 4518131 50 53/7|—4?| 


— 4848 
[W 4 5753 
— 5.048 


57 36 53,1,32 23 19,8 
32 23 25,157 Së 50,5 
SI 524714158 7 294 


SH 
S. R. 
N. R. 


mit dem ۰ 85 


Juny 1815. 


Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer Reduct, Meridian 
Tag Gellirne. - den 
Limbus, A. B. | meter. | innen. Lesben, Meridian, Eo 
3 H | " L o o " " D 
6 |y Serpentis + ۰ 38?25'54,8/51?34'13,4|333/43| 13/0 | 5718 38?25/50/7|—3;4| 44,8 
e Coronae sel — se.. 20 5034,869 9 26,6 20 5034j1|—7,1| 21,5 
n "m 
,„ 7 [Venus ........ W 7۳39 1|31 22 و‎ 37 34,1|333,58| 17,0 | 82,6 IU 31 21 7,6,—5,0|. 8 
— . 4159 |8I 21 40,558 38 314]. — 26,031 21 8,6|—5,0 
O 7 4954 |58 38 20,031 2148/7 — 7/8/81 21 7۸۵-۵ 
| "سب‎ 5246|58 37 16,۵81 22 54,6 1 4319|31 21 5,5|4-6,2 
II Signal e OR-.-.... —o?7 55|9o 720,0 9o 7 12,8 وروت‎ 
Weft.....- 90 7 7,3|—9?6 39,3 9o 653,3-F47 
Anon. 4 ود‎ ۰۰۱۵۸ unt. Pol|75 37 13,914 23 5161336732] 15,1 | 643 75 37 4rt|--39 3'348 
y Herculi$ ۰۰۰] um 74 34 15,615 25 43/1 15 25 43/9|-8/7| 5 
30 Scorpii-....|—— e 9 647,280 53 17,01336,17| 15,2 | 64,7 80 53 14/9| —3/8! 536,2 
e Herculis ....]— ....... 72 3644,2|17 23 16,8 17 23 16,3 +8,4 126 
|- [e Ophiuchi cke c: 48 o 8,5141 59 52,9 4t 59 52,2|--3,8| 6 
Anon, gU 33':-|— unt. Pol. Ze 22 287121 37 46,1 68 .22 beis O +30 2 20,8 


50206۰۰۰۰ N. RO 51115158 39 57137 20 56/7|885,58|. 18,5 Do ]سب‎ 42,011 19 14,5|--6,2| 33,9 


S. ساب‎ 1418|58 8349|31 51 7 — ۵5,131 50 52,6|-]-6,1 
S.R.|W 5 2349 31 51 442|58 4 = 657,481 50 40,5 وبف‎ 
۱ N.R.— 2632 31 21 8,2158 39 2,0 —2 Töyolgı 18 وروت ]رون‎ 
Mercur ۰ |W 6 5050|29 50 57,660 9 8,51335,43| 18,3 | 71,6 |— 14/8/29 5o39,7|—53| 31,7 
O 6 5710160 856,6i29 51 11,7 — 27,029 50 4675-65 
Verben O 8 354157 2849/732 3122,7,335/21| 19,7 | 73,2 | —133:2/32 29 43,3|1 5,9 35,0 
— 7.9157 29 5510|32 30 14/2 — 26,2|32 29 43,44 5,9 
W 815 2 |32 3026,3157 29 6 — 394/2132 29 48,7 —47 
— . 1753 |32 31 29,857 28 39,3 —136,4132 29 48,8 —4,7 i 
Mond... N.R.|Wıo 845 |38 5920,3|5E 049,7]335,03| 20,7 | 72,2 Lal aal 
13 |Sonne-... N.R.|W 5 1523 ۱31 17 15,8/58 42 53,21334,14| 18,4 | 72,2 |—t 58,431 15 12,9 5,۵ 33,7 
SR 1828 |31 47 48,4/58. 12 23,8 — 42,66] 46 59,51—49 
 S.R.O 5 2728/58 12 30,61 TO — 3876|31 46 54,4 +6,1 
. N.Rj— 3053158 42 54/2/31 17 2 —1 59,6|3t1 15 9,6|--6,2 
Signal ss. مس‎ 3,8190 7 170 90 710,4.—4/7 
, We, Joo 2 8j1,—0?6 40,9 90 4547 
u Coronae ۰ CU eir. 27 21445,0162 38 13,6 27 21 45171519 29,2 
a Serpentisar len 47 40 5515|42 19 12,6,334,94| 17,2 | 7 47 49 51,5 ۲ f 19 
y V Sees eet gts 38 2544,6 51 34 5 38 25 44,6 84 447 
e. Coronae «s+. EE 20 56 26,269 94 20 0 27,4 71 21,5 
مر‎ ecke ei 17 44 30,2|72 15 26,0 17 4432,1,—7,6| ° TE, 
Anon. 4U.29/ ۰۰ — .unt.Poll14 2244,575 37 22,8 75 37 18,91 —3:2| 336,3 
D = cl reg 15 25 51,374 34 715183486] 16,0 | 7 15 26 هرق |وراق‎ -15,6 
یه هر ی | مرو‎ 17 23 157۱72 36 42,2 17 2316,8|—7,77| 17,7 
à s muera 41 59,506,248 0146 41 59 47,8|—2:5| 51,0 
Anon, 5U dB -.|.— unt.Pol|21. 37 49,068. 22 29,0|335,10|. 15,8 |- 57,2 68. 2224,5|—2,1| 222,5 
14 |Sonne- -.: NRW 5 توا 43 ود‎ 13407 |58 4626/71335,95| 1715 | 64 |1 544131 11 42,6 —óo| s44] 
S. Rl! 2316 تو|‎ 44 5,9158 16 6,0 — 326131 43 27:5|—4,9 | 
8. R.O 5 3152/|58 16 1,2131 44 نو‎ : — .38,2|31 43 24,8 --6,1 
-N.R.|— ap 1 |58 46 30,813 13 37,6 —1 57,831 11 35,6 +6,2 
Mercur ۰ 0 7 737159 42 50,630. 17 1441335,94] 17,4 | 66,0 Le 0,6130 17 11,3 +6,4) ° 7 
Venus «c» esee WW 8 1338 33 2594. 56 57 19,2 —1318/33 1158|—46| 364 
$ |— ..164t|a3 149,956 5822/7 — 28,733 1149|—46 
O 8.2439 156 5823/5833 1 سب‎ 32,2133 -1 10,6| +5,8 
= 2735 |56 57 169/33 2541 —134,9|33 1 12,7| +5,8 
1021.۰۰: N.R.|O 12 022 |40 33 zi 


49 27 17 335,78 16,8 | 64,8 +20] I 5,5 
o CES E wm ger - | 
, ———M—— € €—MM 

Collimationsfehler vom 7. bis 23. Juny = + 3,“ 5. 


84 Beobachtungen 


Journ; yr 19983125; 


Reduct. 
auf den 
innen. | aufsen. | Meridian. | 


Baro- | Thermometer Meridian 


Z. D. 


Mikroskope 
Limbus. Ze RS 


Lage des 


Tag Geftirne, — 


meter, 


n " " | H [o] o " | "m "m "n 
I5|Sonne-... N.R.|O 5۳2349 |58°49'34,0|31°10/30,41337,00| 19,0 | 70,6 |—1'57,7,31? 8'30,5|--6,2| -84,0 
S. R.|— 2654 |58 19 65۱31 41 48 ~~ 42,661 40 19,9|4-6;1 
S. R.JW 5 3614 |31 41 25 18 54,7 — 44/231 4027,6|—4,9 
N.R.— ` 8931 |31 10 54,۵58 49 13,6 —2 7231 843,0|—5,0 
Mercur ....... Weft...... 30 32 50,4159 27 14,01337,00| 19,3 | 8 30 3249,2.—5,3, 7 
Venus een W 8 1823 |33 19 28,6156 40 41,4,337,04| 29,7 | 742 kt 52433 17 50/2|H-5,8| 36,3 
— 2129|33 1825,5|56 4145/1 — 28,933 17 51,3] H-5,8 
10 8 2924|56 4149,3|33 18 18,1 سب‎ 30,833 17 43,6|—46 
— 3228|56 40440133 19 23,8 —135,9|33 17 44,0|—4/6 
16 |30 Scorpii- e E ee | 9 651,۵80 53 13,6'337,14) 17,0 | 55,9 80 53 11,3|—3/8 343,0 
e a eM I 72 23650,5117 23 5,8 17 23 7,4484] 180 
a Ophiuchi dus مد فا‎ eei ta 48 0OI7,341 59 7 41 59 41,2 1-8 51,6 
Anon. 5U 33°. |— unt. Pol. |68 22 32,3|21 37 40,0 ` [68 22 26,2 +310| 2237 223,7 
17|Sonne.... N.R|O 3 3211/58 5437,9|31 528,0|336,00| 18,8 | 71,0 |—1 5912131 3259|4-62| 37 
S. R|— . 3515/58 2359,6|31 36 6,0 (p 485131 35 19,9| 6/1 
S. R.|W 5 4436 |31 3622,9|58 23 451 — 43/7131 35 33:7 —49 
N.R.— 4727|8* 5 43,858 54 25,4 ê 53,031 3 46/251 
Venus se W 8-647 33 52 57/0/56 7 15,9/335,58| 20/0 | 79/0 |— 18,833 52 31,844] 86,6 
35 28 |33 52 40,056 75 — 433 52 32, —44 
0 و‎ 39 31 |56 6 56,1133 53 12,3 — 89:533 52 28,6 +5,6 
à — 4236|56 5459|33 5423,2 — 507133 52 28,0|d-5,6 
Signal ۰ OR uS. —o?7 4,0190 716,1 go 719,1,—4,7 
Wel go 7 8,1|—0?6 49,1 ZE? 9o 6541447] 
18 |Sonne--..N.R.|W 5 3622|31 356,9158 56 12,01333,60| 20,2 | 72,0 | 59,53۲ 153/9|—51| 38,4 
S. R.—  . 3937 |31 34 25,8158 25 43,0 — 40,88! 33 4U1,—5,0 
S. BIO 5 4839 58 25 38,6|3I 34 24,2 سب‎ 410131 33 41,8|+6,1 
N.R.— 52 6|58 56 67/35 4 47 —2 7,0|31 1550 HA 
2o|Sonne.-.. N.R.|O 5 4425 |58 58 41,9 31 122,71334/96| 180 | 63/1 | 58,9|30 5921,5|--62| 341 
S. Rl 4730 |53 2813,3 81 31515 — 429/31! 31 6,2 -6,1 
5. R.|W 5 56 56 |31 32 6,6 58 28 3,2 — 45031 3t 9 5,0 
N.R.,— 5936|31 123,658 58 46,8 —I 50,630 59 27,8; rn 
Venus oss W 8 4133/34 50 9,8155 10 2,0:335,01| 18,0 | 65,8 rt 34434 4829,5.—4,2! 38,8 
— 4447 |34 48 506,955 11 12,0 — 26,2134 48 25,8 —4r2 
O 8 5250/55 11 13,7|34 48 58,2 — 31,834 48 20,4 +5,4 
— 5613|55 10 1,6|34 50 12,2 سب‎ 45,2 34 48 20,2 +54 
2r|Sonne-... N.R.|O 5 4841158 59251|lar 1 4o 33,111 19,0 | 75,6 |—155,530 58 42,0 iuo 33,2 
S. R.|— 8 rn 31 31 26,7 — 449,31 30 84| ۲ 
S. R.W 6 055131 31346158 28 35,6 — 47,531 30 47,0|—5,0 
N. Bass 3 55 |31 059,058 59 9,8 —155,8/3o 58 58,/8|—5,1 
14 Herculis: ---|Oft ۰۰۰۰۰ 75 8640,5|14 23 16,2) 14 23 اقبع+ اور17‎ 14,4 
i RS les cy 9 21 5377/80 38 14,3: ‚33482 18,0. | 658 |. 80 38 10,3/|—3,8| 5 1 
Anon. 4U 29'..|— unt.Pol|75 3721,4|14 23 10| 75 37 19,2|--3/9| 3 343 
Mosel a EI aê ee? 74 34 23:515 7 I5 2538,1j--8/7| 15,6 
A Ophiuchi eM MÀ "e$ ۰ 9 330,380 56 36,3 33478| 17,2 Go 80 5633/0(—3,9| 539,1 
e Herculis - € ۰72 36 57,2117 23 7 17 23 2,3۱8,4۸1 
a gana مت ماه‎ emm 48 012,241 59 46,4 41 594711 +38 50,7 
1۷1080۰۰۰۰ N.R..—18 837 |11 27 26,1۱۵ 32 50,01334,77 16,8 59,8 —39)6| 5 


m ال‎ — À——— nn 
22 onse: - N. Ro 5 5421| 
| | N.R4W 6 427 


59 0126|30 59 52133440] 1977 | 7772 [>r 13/9. 
30 5924,859 0449 | 


39 5835,9|+6,2| 33,1 
30 58 47,8 —5ı1 
31 30 ES 


mer 32,1 
eor 33,8 


8 


S. RJ— 718 58 27 7 


81 32 11,9 


mit dem 6 85 


Juny und July 1815. 


f Tag Lago des Mikroskope Baro- Thermometer | A — Com.| Rek 
$ Limbus, & | B. meter. | innen. Lien Meridian, Z. D. 
| à | " | "m " "n | 
| 22 M - em. WW eg: 35229/43,8 هو‎ Be 19,6 80,0 —1'39,7135°27'58,6—41|: 38,5 
سب‎ . 5858 ]35 28 32,8154 31 37,3 — 27,535 20. 0,341 
O و‎ 2 7154 8133,2/35 28 33,0 — 283/3135 27 566| +5,3 
— - 5 26 |54 3020/85 29 45,8 Ct 4514|35 27.5713 +53] 
23 Sonne... N.R.|O 5 57 0|58 59 14,831 0510 333,80) 20,0 | 67,1 |—1 547130 4 +6,2 3377; 
S. R.|— . 595158 28 39,631 31 4 — 447131 3038/7 +6,1 
S. RW 6 85731 3129,6/58 28 40,8 o. ۵0031 30:46, وروت‎ 
N.R|— 18 431 059,558 59 9/3 iet 516,30 59 3/5|—5/1 | 
Venus een O 8 5854 [54 II 17,935 48 4 198 69,9. |— 22,2 35 48 22,7 F52} 39,8 
— 9 .254 |54 11 8,035 48 1 = 0435 48 24,1 +2 
W 9 7 5135 49 14/7/54 10 7 — 40,135 48 28,9|—4,0 
s — 10 4۱35 50234154 946/71 ۰. —1 47,835 48 31,6|—4,0 
Signal ۰ Met, go 7 10۳7-096 42,8 90 656,8 +47 
Qi: e |07 $9990 7 18,0 90 .711/0[—47 
25 (Bonne, - N. are 6 5 9158 57 61 2 6 332,96] 1712 | 7 I-: 59/5|3t 031,5|-+6,2 33/9; 
6. Rj 81258 26 57,9|31 a3 .7,9|. 4319,31 32 21,1,--6,1 
S. R.|W 6 1735 131 33 19,758 26 50,4۱ "he — 43,8131 32 30,9|—5,0 
N.R.|— 2021|31 2427,58 57 1 Wë 50/731 ` 046,6 درو‎ | 
| 26|Sonne--.-N.R.|W 6 93olat 4 911158 56 015 33367| 17,8 | 69,6 —1532|3r 2 111-571] 6 
S. R|— 1230|31 3440,558 25 28,3 — 410|31 33 ۵و رو‎ 
S. RO 6 21 32 ۱56 26 31,3 31 34 33,1 سب‎ 40,2131 33 50:7 6, 
N.R|— 2441 58 56 1,6131 4 46 | —156,|31 2 52-62 
28 |Sonne. .. N, R. e 6 17 33 |58 51 5471 66| 7 | 792 rä 6,83۲ 6 951462] 340 
S. BL 2038158 21 25,3131 38.46 yo — 44,1131 37 56:3| - 6,1 
S. R.|W 6 2934 |31 38 53,3158 21 24,3 — 35,431 38 9/1|—4/9 
N.R.|— 3241131 8 18,4] 58 51 56,4 | —147,|3t 6 رو ور23‎ 
| 30 |Sonne-- -- N. R. W 6 2550|31 14 17,5 58 45 57,1 339,32] 20,2 | 71,2 |—2 0,2 31 12 10,0—5,0| ۸ 
S. R, — 2855131 44 52,158 15 27,0 سب‎ 43,851 43 58,8 —49 
S, R. 0 6 38 9 58 1531031 8 — 408l31 43 52,6| J-6,1 
N.R.,— A 3/58 46 9,931 14 ۵ —1 49,6|31 12 6,112-6,2 
Venus teere gs 0 92710151 3546,2 38 24 29,4/339,70| 19,5 | 72,2 |—1 7,1158 23 1495] رد-4‎ 4421 
o les 99 31 آو|‎ 36287۱ 28 23 7 —.25,0,38 23 1537| - 4/7 
W 9 3747 38 24 3,8|51-36 13,2 — 33,738 2321,6|—2,4 
— ۰ 3959 | 38 24 48,251 35 0 | —115,8/38 23 24,8,—3/4 
1 Sonne.. +- N. ck 6 30.231 17 41,358 42 33,7\335,79| 20,4 | 84,] |—1 58,313] 55 اس‎ 33/1 
S. R.— 33 4 |31 48 92158 12 8 — 43,631 47 17,1|—4,9 
E S. RJO 6 4223/58 12. 04,31 48. 9,5 — 42,4431 47 22,2i-1-6,1 
N.R|— 45 18 |58 42 34/4/31 17 2 | —1 52,831 15 3971| +2 
ıo | 50096۰۰۰-2: R.|O 7 650157 52 5757,32. -7 19/9/335,76| 4 | 63,1 |—2 6,632 5 45 Tod 35,6 
S. R..— 1014157 22 30,032 37 8 4232 36 57,0| +59 
S. R.JW 7 1937 |32 38 6,8157 22 16,6 — 4313132 37 11,6 —47 
N.R.|—. 2235 32 7 36,0157 52 46,0 E —1542132 5 36,۵ ورد‎ | 
T (Sonnes. N. R|O 7 1121|57 45 35/132 14 43,31334,18| 16,3 | 63,1 —ı 54,2|32 1239,9|--60| 357 
S. Rl— 1417۱57 14583152 45 21,8 — 4815)32 44 28,3) 45,9 
S. R.|W 7.2337 |32 45 343|57 14 7 — 41,132 44 41,747 
N.R.— _ 2637132 15 4,0157 45 0 —1 52,232 12 59,3 —48 
Venus ۰ ۰۰۱۷۷ 10 12 3143. 153:5|46 58 35,7'334,20| 16,6 | 63,1 |—125,9!43 0o13,0j—2,3! 52,2 
— 1456 |48 058,546 59 3 31,48 O912,3|—2,3 
O 10 24 4146 59 26,343 ۰" 7 — 35,943 o ۵6 
— 2654 |46 5831,0143 1494 —1323,1143 © 711436) 


Collimationsfebler vom 25. Juny bis 6. Auguft = — oj" 4 
22 


^ Beobachtungen 


Thermometer | Reduet. 
auf den 


Meridian. 


Aet Meridian 


Z. D. 


Mikroskope 
- EN 


Lage des 
Limbus. 


Refr. | 


meter, 


Tag Geftirne, - 
k innen. E 


o E 3 
eI Mind. ON. xo 110420 o 142294 2,8 gat a osea 18,8 | 62,5 | m In 12 
` e | I| 
14 Sonne... ra BO 723-6|57 20423,7|32 39 EUER 17:3 | 67,9 |—2' 21 32937227 +59 86,1] 
$ - M 26 9 |56 50 10,5133 0 "ac — 46,3|33 9 13/6|4-5,8 2 
| S. x d 7 35 52 |33 10 244/56 49 5 سب‎ 446133 929/|—4,6 
NR 33-42 132 39 46,6 157 20 3315 —152,5132 37 44/0|—4/7 
Venug "+++ + ۰۰| ۷۷ 0 3944 44 22 "€ 45 37 48,21336,62 17,3 64,4 |—1 ze? 44 21.1,6|1—2,0] 55,0 
e 2631 |44 2I 45 39 42,0 — 82,606.44 21 0,5|—1,9 | 
O 10.8552 |45 38 29,1144 21 48,9 — x. 36,144 21 318 3 
— . 8849 |45 37 84/7 44 22 440 —tF345|44.21 o2|--3i| ` 
17 Ronne, N.R.jO 7 3458|56 5229,1|33 7 337,36 17,6 | 69,2 |—2 4,538. 536,9|- 5,8! 368| 
SE t ipe — odas sedi ` 
47 55 |33 3832,7156 21 50 xxi 517 |—4/5 
N.R.— _ 5113133 8 75 56 52.1313 هت‎ -2 7/2/88 549,9 —46 | 
Venus «(e W 10 55 2 45 45 15:5,44. 15 7161387131, 18,0 | 70,6 rt 28,545 43 355,—u6| 571 
— 3754 45 4 18,6144 16 6,2 ET 339145 45 32,3 1,6) | 
LSR EA EP EM 
— o 7 — | 
EM. ed enke 856490 720,2 Bel HCH 
) ۲۷ ۵۰ 9o 720,2,—0*6 41,8 90 7 104-47 
Mond N, R.|— 16 5537 26 12 21,۵13 48 66 E +3,9 
30 Scorpii.er ao e ops e: 80 53250| 9 7 4:7 337,62 16,4 | 57,5 80 53 1,2|--4,5 542,5 
I Sagittarii > | مهب‎ 78 5343:1111 646,3/337,60| 16,0 6۶ 78 53 26,4|--4,1| 4 44,3 
25 E een. 78 = 1712 d: Liese 15,0 | 55,0 e- 59 8/1|d-41| 4 47,3 
e yrae ee هه‎ re 391017. 5 of 3 1 5354| j 16,6 
112 Herculis.-.]— +++ +++ 33 29 47,7 56 30 253 33 29 412 S 38,1 
2 e Sagittarii-*-|— nen» 3) 73 18 19,2|16 42 مرو‎ 73 18 5,1|--3,6| 3 9,8 
B ۰ — eem 43 4029 46 5140,9 43 829,5|]—2,3| 54,0 
6 Vulpeculae ..|— ++; i30 2433/6/59 35 8 30 2427,4.—5,22| 33,8 
1796 Mayeri: j er... +78 28 er II 3139,6/337,59| 16,1 | 540 78 28 36,6 +41 4355 
I æ Capricorni e مه‎ 67 44 52,6 = 15 34/7,337,60, 15/0 | 53:9 67 44 39,0 3-2,9| 2 20,0 
Velit vw y xe W 20 5225 |76 24 418) 13 $5 50,8.337,55| 15,0 | 52,0 |—t 10,4 176 23 14:9 +4,0) 3 54/6 
— 555176 23 51,513 36 39,5 — 2312) 76 23 128 +40 
© 21 533113 362 26 176 23 0 — 27,7776 2318,5.—3)3 
Ple 0985643 85 32,3,76 24.459 1خت‎ 17,076 23 19,8, 3 
18 50770۰۰۰۰۰3-۵ 7 39 5156 42 29983 (7 48,0 33710| 18,6 | 77⁄4 |2 olas 15 391| +5,8| za 
Sale ge ad SR 
DH — £O ت‎ 
NRI— 55 5 |35 18 10,156 42 12,2 —2 pt 5 2 pe BR. 
Mond: ++ N. R.j— 17 5011|78 9 12,411. 51 t5/1|336,34| 18/3 | 648 Be 14۱۱ 4211 
o|B Aquilae ۰ تون ری‎ |46 51 43:6 43 8 Wë 8246|4-366| 530 
Bs ی‎ ec e ee E € 285 e = ده‎ 33470) 7 7 58,8 : E r = te 33,2 
ayeri:. وا و و‎ ir n o. e 7 o5 2 2 —3 Gei 
Birt S.R 7 ge 19 ۸8 43111 o 2,079 o 11,6 | = کرت‎ ae: 
"3 a Capricorni j= +s. e 22 15194.67 45 00133490! ۸ 595 7 44 50,5 —2,0| 2 17,5 
Vela وج‎ O 20 474613 11 1213176 49 1,01334,89| 16,8 | 57,7 | 49,216 47 523141 3 56,8 
Bun 5 1 و‎ DUE bum 
H 99, vd 59,1|-t-4,0 | 
a 8 29 |76 49 17,313 11 10,5 —2 1/6/76 47 8 +40 
1 — | 
B Aquilae ۰۰۰۰۰۷۵۵۰۰۰۰۰ 838,845 51 401| [43 8 و هرود‎ 6 
"je Vuipecalue - ed DER 30 2431,6169 35 38,0 30 24 26,8 —52| 33,6 
796 Mayer. +. 78 2851, = 31 38,0,336,06| 17,3 | 55/5 | = 28 ی‎ 4 33/3 


MÀ T تست‎ 


mit dem ۰ 87 


July und Auguft 1 8 5. 


Baro- | Thermometer 


Mikroskope 
A. | B. 


Lage des 


Limbus, + meter, 


innen. | aufsen. |Meridian, 


| n nl z= I | 


H " ] " 
21۱۲ ۵ erg Welt..... n167944'52,5|22? 15/3 mo 336,04 152 547 67°44'38,8|-+ 2,9] 219,2] 
1۷080۰۰۰۰8. R.|— 2oUa32/11 |77 27 26,6112 33 3,8. 336,02| 15,0 | 547 +40! 4 119 
Saturn ss... W 20 41 41 |73 1519,0|16 45 11,0 -+36 
— . 4510|73 مج‎ 16 45 5 +36 
bh Wolken. 1 | : 
26 | Venus o... O ۲ 10 4|40 1326|49 58 44/2|385/84| 17,3 | ۵ 40,8 49 57 55,0|d- 1,9 


— ` 1238|40 2 7,449 58 0 
Wir 18 52 |49 58 23,540 2 7 
—  2124|49 59 1,340 3 


— 10,649 57 50,2|-- 1,9 
— 17,949 57 5t,0|—o,6 
— 5878|49 57 54)2|—0,6 


2 ¢ Sagittarii- - | Weft. <. 73 1820,8|16 42 7,9 78 18 6,5|-F3,6| 3 8,7 
B Aquilae ۰ — ey 43 837,646 51 42,9 45 .827,5|—2/2| 53,7 
6 Vulpeculae ..| — ۰ 30 24 30,259 35 42,21335,80| 16,0 | 543 | 30 2424,0|—5,2| 7 
zeg (NEG u EEE FEB e ET er T7 
28 |Venus ۰ ۰ Wir 17/25 |50 56 218139 4 23,81834,72| 18,1 | 70,6 |— 8710150 55 12,5|—0,4| ۶ P^ | 
E 19,41 150 55 37,3'39 4 50,0 — 11/250 55 12,5|—0;4. : 
O 11 26, 3139 4353150 55 45,2 ۲ * مس‎ 18,150 55 16,8/4+1,7 
۰ ER ANTT 7 3.471457 56 8375| ` —ı! 5,7150 55 17;4 +1,7 
112 116700119۰۰.016 + 56 3048,633 29 -— wg GE 88 29 17,357 78 
2 e Sagittarii - اد‎ 16 41 58,073 18 15,6 TM 73 18 8,8|—2,9| 3 7,3 
B Aquilae Be Selen Ar 46 51 Ze 43 828,5 laa 8 19,9] ` 53,518 
6 Vulpecülae kee 59 35 55,630 4 4 334,96, 15,6 | 56,8 39 24 7۵1-6, 4 
1796 Mayeri RR DU EE II 1 20,0 78 28 She 78 28 47,31—3,6| 431,8 
jangni 19U وه‎ -|-— ۰ 43 58 12,4146 2 8 46 42429 58,9 
t æ Capricorni موم سا‎ 22 1523,9,67 44 53:5 334,921 15,5 | 57,0 67 44 44,8,—2,0! 2 18,1 
۱۷ E O 20 3932|12 836,577 5142:5|334/79| 14,8 | 56,4 |—1 59,477 49 3446, —3,5| 417, 
— 43 11 |12 9403|77 5087/0 — 507177 49 37:6 —3.5 
۲۳2۵ 54 2۱77 49 57:3|12 10 2 — 16,477 49 2512441 
— 5646|77 50290112 10 Gg — 47,2177 49 26,۵۳1 
29 |Sonne. EE dr R.|W-.8 22 53 |35 3130,9|54 28 وروی‎ 33478 167 | 62,1 |—1 850035 2943 5|—41| 4944] 
Rl 2553136 2199153 58 1,7 — 324136 1367|—39 
s RO 8 35 4|53 58 1,436 2158 — 44,936 122,3 1-62 
N.R..— 37 32 |54 28 50,0|35 31 0 —1 50,7|35 29 2931+53 
112 Herculis. --|Weft- =.= 33 29 39,7156 30 32,0 33 29 38/9 وس‎ 3808 
2e Skgitenlis / PA BREN 73 18 17,0|16 42 13,4 73 18 1,8 4,6۱ 3 1 
B Agudae sm EE E 43 836,5|46 51 44,9 43 8258 2,3 5318 
2 Vulpeculae | i eee 130 24287 59 35 4383835/20 13,7 | 7 go 2422,5|—5/2 7 
a Capricorni -| — ۰۰۰۱67 44 53,8 22 1535/1:335/20| 13,8 | 3 67 4 thr 2 19,3 
V. obti m. W 20 431578 19 Sr6 1t, ‚41 2,91335,26| 13,2 | 53,8 |— 10/9/79 19 44| t41] 4 3072 
(unt. m O 20 50 ۵۱11 40381,9178 I9 42,9 — 142/78 19 21,3|—3,7 


37 14 4777| F49}: 42,8 
837. 46 4116|-1-48 


5|Sonne.... N.R.|O 8 49 51 |52 43 40,5]37 16 36,9,335,71| 16,8 | 68,2 |—1 40,5 
| 37 46 504-5 


S: R.j— 525952 12 54/6/37 47 3 سب‎ 342 
S. 1:۷۷ 9 314/37 48 39/52 12 5 Ii 


N.R|— | 547 |37 17 18/8/52 43 6,9 وس‎ 4,637 15 1,4|—3,6 
Anon. 19U 43°: ۰ 46 2 9,5|43 58 9/7,335/77| 16,8 | 5851 46 159,9|—1,5| 58,9 
I æ Capricorni-| — +++ 67 44 53:6122 15309 | 67 4441,4 +2,9} 218,1 
6| 8006۰۰۰۰ ۰ R.|O 8 53 40 |52 27 28,1187 32 49/8|334,90| 187 | 74/1 |—1 4۲,۵87 30 59,448 “42,518 
S. Ri PE 51 5641,0188 4 5 36,6/38 Rr es 
SRW و‎ 623/38 4 ro|5r 56241 — 46,4138 3 2,2—3,5 
N.R..— ' 915137 33 16,552 27 191 —1:52,8/37 31 10,4|—3,6 
Venus و‎ wn 47 18 |55 14 21834 9/8|334,73| 8 761 — 48,955 1 H«c 118,5 
— 5041|55 13539,6134 46 52,0 — 9,0155 13 8 
O rr 57 6134 46 31,855 4 — 1935 6 dën 
— 12 620 |34 45 4n655 14 42,2 —ı 7,9|55 13 218, Së, 


TP 


88 Beobachtungen 


Augufiıgı5. 


Lage des Thermometer 


Limbus. 


auf den np 
. |Meridian. Z. D. 


Reduct. | Meridian 


° | innen. | aufsen 


ni "m 
6 (Signal en OR م۰‎ jenes 7'21,5 .|9o? oi os 
en a ae er 90. 6 58,3 +47 
Anon, نود‎ ۲ ۰ -145 31 51,944 28 27,9۱ U 45 31 42,0 ۳-6 


I æ Capricorni.| — "|67 4459,122 152990133460) 17,5. | ۵ n |67 44 45,1 
Vella -........ W 204 146 78 55 57:1|1۲ 4 3378 384,56| 17,5 | 62,0 |—1'41,578 54 ot AT 42 
— . 8685 |78 5445|11 547,9 — 96,578 54 13 +41 
0.20 47 29111. 524,178 54 5312 -— ERR 78 54 8:5 6 
— 5153|11 4 8678 56 6 50,578 54 90) 1316 


N.R.O 8 5738|52 11 9,1137 49 13,71334,30| 19/1 | 76,4 |=1 37,6137 47 247|448| 427, 
S. Rl 9 044151 40 20,7 38 19 58,9 — 383138 19 15,9| -4/7 
S. R.W 9 952|38 2022,2!5t 40 1,2 — 39/8/38 19 30/77 4 
N.R.— 1246 137.49 33/8 52 1 — 43/0137 47 3719. —95 
Venus و‎ W 11 4837155 43 25,2 34 17. 617133430) 19,۲ | 78,4 |—1 26,0,55 41 4313, ‚+0,61 119,5. 
— $2 5155 42290084 18 7 سس‎ 27,2155 41 459. -ro,6 
0 12. 155434 17 43/3 55 42 4 — 8,855 41 49/3 F06 
— 513 |34 163917155 43 42/8 | سب‎ 418 55 41 49,5 - 0/6 
MeBb om JO 20 3125|10 5758:7179 2 16,7 334,70, 18,1 | 61,2 |—1 390179 039,0|—3/7| 441,5 
— 35231059 0,479 6 — 29,579 0O838;1|—8/7 
W204611|79 115,810 59 13,3 — 34579 029۵4۶ | 
MF. 5050|79 231,610 57 55,9 14716179 272 
81Sonne---- N.R.|w 9 127138 610,551 54 12,71334,78 20,0 | 77,1 |—1 37,8 38 1275 —Br5| 48:8 
S. R.I— 4 30 |38 36 57,8 5I 23 22,0 — 34388 36 13,6 mE 
S. BIO 9 13 54151 23 17,638 37 2,0 — 42,8138 36 9,4 6 
| NB 1648|51 54 D 38 6116|. Sch 4717|38 41491447 
Signal TSS We, :.i.. igo 7 1461—0°6 34,8 | jo 7 
Oft... —0°6 53,7190 7 20,5 | 7 7—47 
Mi „er 0 0 s 2|: o 5126,779 848/7 384,55 18,7 | 63,4 |= 39/579 7 17 —87| 4427| 
S 4 5۱10 52303779 9 — 33,979 :7_ 198,7 
W 20 > 44 79 "746,4 IO 52 45,0 سب‎ 370979 653741 
— 501179 9 45 10 51 2679| =i 9 6 558 42 
و‎ |Sonne: -- N.R./W 9 7 1۳13 23 12,8] 51 37 p 333,90 20,4 204 | 748 748 |—1 37,938 21241 Er 
S. 8 ' 817138 5358,251 6250l — 85/3138 53 11,3|—313 
S. R.O- 9 1757|51 616,638 54 2,3 — 46,038 53 6,9|d-4/5 
N.R.— 2056|51 37 2,0138 23 18,4 | —1 54,838 21 13,4|--4,7 | 
سس سس‎ 
10 |Sonne--.. N.F.|O 9 952 |51 2025,0|38 وق‎ 5441333701] 20,4 | 73,9 |—ı 19,9138 3824,8|--46| 441 
S. R|— 1228150 49 18,0139 11 2 — 30,539 1021,1|4-4,5 
| S. R./'W 9 2124139 11 16,050 49 5,2 — 88,539. 10 26,9 —3r2 
N.R.— . 24 4138 40219151 19 58,3 | — 1 344/38 38 37,4|—3/3 
22 (Venus een O 12 3323 |27 27 16,462.33. 7,21336,80| 16,3- 61,3 Let 30,1 = 31 25,3 —1,0| 1 48,5 
| — - 3657|27 28 16,862 22 Bä _ سب‎ 30,162 31 26,7 ۵ 
W 124734 |62 32 13,827 28 16,۲ ~ سب‎ 40/8/62 31 17,9 Lg 
| — 85r 1862 33 26,9 27 27 2,8 —1 52,062 31 20,1; |--2,0 
` 2 e Sagittarii ۰ 73 18 12,2. 116 42 17,6 . 73 17 57,3|- 3/6. 3 10,3; 
B Aquilae-....| — ...... 43 8 32,6 46 51 49,6 ۰ [43 -.821,5,—2,3 5411 
6 Vulpeculae ..| — ..... 30 24 19,6 وق‎ 35 498.337,14! 14/8 | 525 30 24149,—5/2| 38/9 
796 May ems aan 78 28 46,411 31 45,0 | 78. 28 30,7| +-4,1| 4 36,3; 
Anon, 19 48'-- — eee 45 31 48,3144. 28 28,4 45 3140,00 —1,?7| 588) 
I B Cygni ۰۰۰۰| — «e 19 1422,3/70 45 51,01337,18| 14,0 1 51,4 I9 14 15,7|—7,4| 20/2! 
1. æ Capricorni ^| — sur: 67 44 50/2/22. 4 67 44 36,4 +2,9| 2 20/6. 
x Delphini ۰۰۰۰] — u. +... 45 1521,34. 44 58,9 45 15 11,2—1,7| 584, 
Anon. 20V 53'.| سب‎ .|16 36 13,173 23 58,7| , ; 16 36 7,22,—7,8| 3 


Collimationsfebler vom 7. bis 29. Augut = + 1,” 5. 


mit dem ۵۰ 89 


۸ ۰ ۶ 1 hogig. ۱ 1 


a e a a i tr rM s E Sra ec pr ne nn 


Tag Delius! Ge? des ‚Mikroskope Thermometer A Meridian Com.| Rue 
۱ Limbus, A. | B. $F | innen. |änfsen.; Meridian. Z. D. 
n Hi 
23 ۱80۵86۰۰۰۰ N.R.|W ناو‎ pre 42°45146,0 ره و‎ 16,8 ° 68 Ka 2,3 "ARN 51,3 
S. R..— 10 1 1/43 16 44,446 43 46,2 — 357143 15 58i4|—2,2 
S. RO 10 11. 1 |46 43 32,8]43 16 4 — 45/843 15 52,۵۱1 3,5 
N.R.— 14 1 |47 1421/۵042 45 4 —151,4|42 45 56,8|4-3,6| 
25 |Sonne-... N. R.|O 10 -547 |46 34 4,0143 26 16,61338,60| 17,8 | 71,5 |—123,2|43 24 43,1|+3,5 55,3] 
S. R|— 823|46 252,943 5724/4 سس‎ 8339|43 56 41,9| 3-374 | 
S. R.|W 10 1840 143 57 48,046 2 ` 515143 56 41,7,—2,0 | 
NR 2054143 2646,6|46 33 40,8 —I 40,143 24+ 52,9|—2,2 | 
Signal مس‎ Weft go 7 16,4|—0*6 38,3 90 6 57,4|4-4,7 ۱ 
OR ۰۰۰ مس‎ —o?6559|90 4 96 7 9/77|—47 | 
Anon: یی —|- ^43 لاوز‎ 44 2830,445 31 43/0/339)37| 1716. | 59/7 45 31 36,3|--30| 583| 
1 B Oygni | een 70 4557/7|19 14 9,9 19 14 61|+8,2| 20,0 
re EE ee 22 15 20,667 44 56,61339,40| 17,4 | 60,4 67 44 48,01—2,0| 2'18,9 
-je Delphini ....]— +++. +» 44 44 555145 15 3 45 15 4430| 57,71 
Anon. ger اوق‎ deor e 73 24 16,9116 35 7 85 46,9 +815 17i 
26 |Sonne---- S. R.|O 10 11 18 |45 42 4;5|44 18 13,41340,13| 1&3 | 73/4 |— 449144 17 19,5 +33 53,9 
N.R.|— 1329 |46 1427,343 4551 — 15,543 45 26 T34 | 
2.12.۱۷۷ 10 2022 |43 46 5,0146 14 21,2 — 22,3|48 4529,6l—2,1 
S.R.|= 2256144 18 42,545 41 47,2 "zt 3,5144 17 24;2|—2,0 
Venus «e W 12 4331 64 1324/4|25 47 9/7,340/06| 19,2 1 7613 |—1 28/4164 11 39,0|--2,3! 1 542 
— "۰ 46 57 |64 12 28,4[25 48 7,0 سب‎ 4" "Su +23 
O 12 57 55 |25 47 45/9/64. 12 41,9 — 48/364 11 457 | — 1,5 
= و2 1— 4 13 46342164 25| 133 ۰ 13 سا‎ 64 11 46,7'—1,3 
2 e Sagittarii ۰ [OR Credere 16 4155,0|73 18 18,8 ۲ 3 18 11!,9/|—2,9| 3 7,5 
B Aquilae beier 46 51509143 8245 43 816,8 +36) 533 
6 Vulpeculae --|— +++ +++. 59 35 58/8/30 24 0 us 63,6 30 24 33|--64| 4 
796 Mayeri: ^m Re II 31 16,6|78 28 57,5 78 28 50,5|—3,6| 432,0 
Anon. I9U 43' EBE 44 2830,845 31 8 45 81355|--30| 57,91) 
M B Cygni ۰ ۰۷۷ ۰ 19 14 17,570 45 53,6 19 14 12,0—714| 20,0 
et ricorni - — ۰۰25۰67 44501422 15 37,4 340711) 17,8 | 60,7 67 4436,5|-F2,9| 2 19, | 
« Delphini --..| — 6 15 21,3|44 44 5614| 45 15 12,5.—1,7| 57,91 
Anon. 20V 53'- سب‎ [16 36 7,4173 24 9 ,349,12| 4 58,0 16 36 2,8,—7,8|. 17,2 
| 27 ۰ R.|Wıo 13 27۱44 7441145 52 443 1546,29 19,1 | 78,6 |—112,9|44 617,0 Bici 546 
.Rj- 1547144 39 3,7145 21 248 l— 313144 38 18,2|—1,9 
s. R. O. 10 2447 |45 21 18/1/44 39 41 — 382/744 3820/3 3/2 
N.R.|— 2731|45 5229,0|44 7531 | 1 25,044 6 16,3| (83 | 
28 |Sonne-- -- N.R.|O 10 1729 |45 31 46/5/44 2832,7/339,92| 19,5 | 75,0 La 3,8144 27 19/3 4312 55 
S. سار‎ — 1956/45 024,544 59 5 [= 24044 59 22,5 43.1 
S. R.|W 10 2834|45 o 7,3145 018,5 — 85,144 59 19,3.—1,8 | 
N.R.|— 31 57 44 29 19,745 81 9,9 —1 43/544 27 20,9 —1,9 | 
Venus ER 2 ۰۱۷۷ 12 57 6165 014325 621,229,2۲6 20,2 | 82,0 سس‎ 0064 59 56,6, +2,5 1 57,0۱ 
O 13 136۱24 5945/165 045,0 d موم‎ fo 99 --u5 i 
B Aquilae WE Welt, 43 833/746 51 6 43 823,66 —23| 53,3] 
6 Vulpeculae ..|.— و‎ |30 2426/0/59 35 47,0,339/36| 19,0 | 62,8 30 2418,0—5/2| 33,41 
‘1796 Mayeri a e 78 28 54,411 31 8 78 28 3813, +41 4 32,0| 
daban 19U 430 | — ..۰۰۰۰]45 1 4741 28 28,8 | 45 3139,3,—1,7, 580| 
1 B Cygni ۰۰۰0 ....... 70 45 58619 14 9,11339,30| 18,6 | 61,9 19 14 5,3482) 19,91 
TI e Capricorni إا‎ 22 15243167 44 3 67 44 43,5 —2,0| 2 18,4 
x Delphini. Ke ës, وم‎ 44 44 58,4145 15 SE 45 15 6,5, +3,0 EEN : 
Anon. 20 Bd m teg 73 24 19,3116 35 46,7 16 3543/7|--8,5| | 17,0| 
Mond --.. IN. R. Je 5 22 19 |57 17 32و‎ 43 15,51338,50| 18,3 | I 579| 365]| 
۱ 1 
—M— Á— DEE ERE a EE 


c "uut D n ^‏ یسم 
E: Seem uet LA mm j ge At 7‏ 


3 


go Beobachtungen 


m e e rne a m e EEN 


Augufi und September 1815 


E P ven — M rÓ 


Tag Geflime. —-— des Mikroskope Baro- | "Thermometer E تیم‎ ` Meridian Gor. | Refs 
1 Limbus. A. B. meter, innen, | aufsen. Meridian, Z. D. 
nm " "| L o o "| " "a 
29 |Sonne- ... N.R.|O 1020/57 (45? 10/33,2144?49'49/4|338,01| 20,5 | 76/9. |—1* 5,3 |44°48132,8| 43,1 5531 
S. R.— 7 2259 |44 39 10,0|45 21 10,0 — 3193|45 20 287|- +30 - 
. S. ۲۰۱۷۷ Io 83235 |45 21 25,8144 39 1,6 i — 41,445 20 39,7|—U7 
N.R|— 3448144 50 8,3|45 10 16,7 — 1246 44 48 31,2| —1,8 
Venus +++... ۰۱۷۲ 12 51 32 65 4 35 3 837,611 22,1 | 78,0 |—1 717\65 23 27,9+2,5| 2 
| — 5435165 24 52124 36 27,6 — 23,6165 23 25,2| 4-255 
| O 13 4۸12124 36 8,465 24 20,2 — 82,865 23 38/1|—1,5 
| — ۰۱:7 20 |24 35 13,0|65 25 15,1 | —1 27,9165 23 33,2 —u5| 
| 8|Venus *....... O 13 846 |21 442,068 55 41433435۱ 8 | 57,2 |—1 41,568 53 48,2 قرف‎ 2 7 
| — 1142/21 5349|68 54 8 — 4716,68 53 598) — 2,2 
| W 13 25 56 |68 55 I9/221 5 14,8 رود 49,9 53 .12,3168 ]اس‎ 
| = 28 8168 56 8,3|21 4 1 ۱ 158,568 53 52,1 
| 
| 


9 |? od Ae ` E: RTR nen 7۲ 37 38,6118 22 51,6 1336,98 10,7 | 443 : 71 3723,5|--34| 8 
EF dcc 69 523,920 55 8 V 69 .510/3|--3,1| 2 32,8۱ 
wi Aquari ۰۰ — ,..... 72 30 52,017 29 38,2 72 30 66,9 +35] 3 46| 
9 6۵۵۰۰ سید‎ as lag 24 13,2140 36. 6 ; 49 24 2,8,—0,8| 1 86| 
83 —— — ۰۰۰ £84 4788155 13 7/6(337,17| 16,2 | 5 34 47 Oj3j—4,2| 425) 
Anon. m 28 ۰] — 0.259 52 17,0150 ۵ 59 52 46 = 141,2! 
I5 Lacertae-...| ae °° I2 22 47,177 37 2312 12 22 42,0|—8,4 12,9۱ 


Läb | 57:8 1 21,149 45 5,2)—0,7| I 1 

— 318/49 13 37۱-۵ 
40 46 30,6149 13 49,9 — 41,949 12 57۸8| 42,1 
40 18 310 49 46 499 | —1 36,049 45 Gel +20 


lt 7 I 4‏ 35 31149 —| 60,4 | 142 ]36.23,11337,56 وه 


| 10 |Sonne-.-- بو‎ H w 11: -4-9149 46 41,5|40 13 49,0 338,21 
N. 65549 13.548 40 46 8 
N.R.[O 11 1654 
S. RJ— 1938 


1 |Sonne. -.. N.R.!O 11 1030 وه‎ 23 53,1 


S. R|— 14 0:39 GET 590 8 56 — 0 7.540 
S. RW 11 2۲ 17/50. 9 96 139 51 6 سب‎ 5518150 7 587 —o, 
N.R.. — 2320149 37 50,0140 22 42,8 —1 89/2/49 35 544 m 
Venus »»...:.. W 13 1434 169 47 35,920 13 3/7,337/59, 15,0 | 61,0 !—123,8,69 45 5131+32! 233,0 
— 1733 69 46 46,2|20 13 51,6 سب‎ 352169 45 5212 
O 13 29 14 20 13 33,669 46 55,6 — 441/69 45 56,9 —2,3 
- — ` 8233 20 12 343/69 47 7 —14445/69 45 55,2|—2,3 
Signal T ORE aere CR 6 53:0190 -7 4 90 7 7,2|—4/7 
Well... 90 7 20,5.—-0°6 41,2 906 7 0484-47 
Mond. -.. S. R.|— 18: و‎ 19 |79 21 14,21۵ 39 20,71837,67| 146 | 8 T42| 3 
Anon. Sch S303 73 24 27,216 35 401| - 16 3536,5|--G,5| 173 
do Pegal erp ced 55 3 19,434 46 5 34 46 48,6145,5| 419 
Anon. 22U 38! .I— و‎ 30 8 0,4159 52 149 337,24 11/6. | 49,8 59 52 7,31704| Y 39/9 
12 |Sonne: --. N. R.'O 11 1121 40 6 ۲0,۵۱۵ o 57 336,06! 145 | 601 | 181! 49 58 5 +19 I Bet 
S. R.— 1347 |39 28 50,45۵ 31 27,5 — 84/7|50 30 43/8 +1,8 
S. R.[|W 11.24 22 |50 31 53,1|39 28 37,1 — 4714150 30 50,6 —o,5 
N. R.j— . 2689 150 030,3,39 59 59,4 [771 33/1149. 58 42,4i—0,6 
Venus و‎ W13 1523/70 3445119 56 48,1 1936,08! 14,6 | 592 |—1 29,7770 . 158,543,2! 2354. 
, — 20 ۵0 2 27,8|19 58 48| — 20,270 .151,3|+3:2| 
O.13 28 55۱19 5755370 2327 — 25870 .152:9]—2,4 
— . 8 2 |19 56 372,70 2 — 141,170 2.5619) —2r4 
13 a [Mond.--. S.R. B 9 57 45 |11 14 20,878 46 7 da Bor Lal 445,9] 
Anen, 20" 53! - Oft... 78 24 2517 16 35 42,0 16 5382 Tis 1774) 
3 Capricorni e 18 22 44,6۱1 37 33,31337,921 12,3 | 6 71 37 24,4 —2,6| 2541| 
la موا....... سا... سب‎ 55 2,2169 513,2 69 5 5,5.—2,2| 231,7) 
29 Aquarii kenns 29 27,572 30 50,5 - |72 041,528 


3 e 


H 


Collimationsfehler vom 8. bis 29. September zz — 3," 3e 


mit dem ۰ 91 


nn ar E 


| KH 5 6 ۲ 6 6 0ظ‎ ۵ erer 8 2 5 
|| 


| 
| 


Tag Geftirne. i Se des Mikroskope Baro- | Thermometer z^ wd - پیت‎ Rap, 
Limbus, A. | B: meter. | innen, en. Meridian. rct 
| | S " 1 
| 13/9 Pegafi ۰ E 40°86°16,5149°235512 49 9234914 +20 i 82 
و‎ Cephei ۰۰۰۰۰ ke sees N| 1 2510,0]88 35 3,4 I. 25 3,3913 1,5 
89 E SUA. gel ve 55 1321,8(34 46 540) 1 34 46 46,1 F55 4212 
Anon. 22U اي‎ Leen 30 8 3,6159 52 10,9|337,96 1175 46,4 59: 52- 2,7|—0r4| X 40,8 
I5 Lacertae :«.|— eretet 77 8742,6|12 22 23,8 . |12 22 20,6|2-8,9|. : 12,9 
| a 68018۰۰۰۰۰ مه م۰‎ 49 1 16,8 40 28 58/7 | .140 28 51,0|d-4,2| 50,1 
| 6 Andromedae -|— ....... . [12.9 75|4-9,9| 6 
y. Piscium so eje eS 37 3518,3,52 24 5 52 2450,6,+1,3| 1 16,2 
EN ee Peresse 80 45:12,7| 9 14 58:3 9 14 52,8 +9,1 9,6 
۱ zn 61-24 18,428 35 51,9 28 3546,8|--6,7| 321 
@ Calliopeae ««*j— ++... N| 3 25 16,086 34 58,7|837,92| 11,3 | 46,0 | 825 87|—92| 5 
21 |6 Andromedae (We, 12 934577 4 12 926,6,—8,4| 12,5 
y Piscium +.» -o| umor 52 2510,3/37 35 14,2|330,14| 12,0 | 50j9 52 2458)1|—9j1| 115,5 
IA Andromedae) == =+- ++: 9 15 23,3 80 44.503 9 15 16,5 —8,7 95 
85 ۳68۵/۰۰ | o |28 36 14,1,61 2 23 598 | 28 36 7441-——5,6| - 7 
e Cafliopeae- | — ۰۰۰۰86 35 14,4| 3 24 6 3 244964913] ۰ 5 
سس ا ا ل ل‎ dE 
22 |a Pegali 4 Qf gewer 49 31 15140 28 59,6) 338,78 13,0 | 4 40 28 52,۵42 492 
6 Andromedae "+ 77 51 L8|I2 و‎ 29 12 9 06|+8,9| . 12,6 
y Dieeium ——— cke cttm 37 35 16,052 24 59/0 52 2451,5|+1,3| 1 15,9 
IA Andromedae و اس 544 14 9 )15,9 45 ۰۰۰۰1۵0« سب‎ 14 49,319, 9,6; 
85 Pegali- +... o 61 24 19,5|28 35 52,6 28 85 46,6|4-6,7 82,1| 
@ Caffiopeae -«*|— ۰ N| 3 2520,2/86 34 52,9/338/76| 11,0 | 3 32518,7—92| 35, 
t ا ل ا ت ن‎ ge i 
۴ " | 
23 |Sonne. -.. N.R.|O 11U5o'16 slas 45 10,1154 15 2 338,74| 12,9 | 56,0 |—1'24/2/54 13 34/9|-Fo/9| 1 2957, 
S. R.|— 5335 |35 1357,6 54 46 26 — 27/7۱54 45 46,8) 40,8 
, .$&R.|[W:.o 333154 46512135 13 208 — 41,454 45 53,9| 4015 
NR 648154 15429135 44 4717 دب‎ 4574154 13 4221-03 
Signal en Welt... ... 90 718,5.—0?6 39,4 lgo 659,0! +47 
e eii (E EN —o?6 48,590 1 7 15,0 90 7 1,8—47 
و‎ Pegafi e ۰ 49 24 13,649 36 8,2 49 24 2,7, ——98| I 2 
s Gephei ep ۰ N88 3524,8| I 24 43/2 124392493] 5 
33 ۱ .....». EE 34 47 9,6155 13 5/8 | Utd? اهروت وید‎ AL 
Anon, 22U 880۰| — -+----159 52149130 8 10,2:338,59| 12,0 | 49,0 59 52 2,4 41,5) 140,4. 
15 Lacertae ۰۰۰[ — مس‎ 12 22 50,1177 37 22,1 I2 22 dio —8,4| 15,8 
x Pegafi Dp eu — c 40 29 23,6 49 30 52,2 40 29 15,7 ورد‎ 49,9 
6 Andromedae un JS 9 3715177 50 3515 I2 931,0|—8,4| 12,6 
زب‎ Piscium «557 Eod 52 2513,437 35 7 و2 2و‎ 2,9j—01| 1159 
24 Some... N.R.[O 11 54. 6 |54 88877435 21 51,0|338/55| 1271 | 548 |—t 188154 37 47|+o8| 1220 
S. R.j— 5716 155.9 54,534 50 2 سب‎ 26,355 9 19۱7 
۷۷ 12 656 |34 50 20,4155 IO 1,0 — 37955 9124| +0,5 
N.R.— 958 |35 21 43,854 6 —133,1154 86 55,5 ۳4 
85 Pe e catt Wet me 28 26 9,7|61 23 59,0 ۱28 36 53—56! 32,4 
ویر‎ Call Caf ERE = Noe 35 12,6| 3 24 5315/339122 10,3 | 423 d | 3 24 5 Lal ` = 
25 ax Boss. NR JW 11 5855155 1324|34 59 0,6,339,90| 4 56,8 = — 546l55 0 1 Alto 1 23,2 
R.|— 12 112/55 33 18,4134 27 2 = 22,2|55 پوت وت‎ +0,6 Jl 
3 RJO 12 958134 27 9,6155 33 8 — 80,555 32 32,6 40,6 | 
N.R.|— 1218134 5845/3|55 1368 Ft 82,55 0176/95 
Ven. دج‎ nkt O 1320 1117 53 7/472 71619134000) 13,5 | 59,0 |—112,472 552,4, —2,7| 2561 
=n 24 a 17 54 31172 620,9 ij 17,572 5504—27 
۲۷۲۰18 2 972 632,017 54 0 — 19,072 5 55:5 ۳5 
.مس‎ . 96 .3۱72 729,1117 53 9 —I18,472 5 59,2۳5 
|  |Anon. 22" 38 -JOR ,متسود 52 59 8 52 5859 8 30 و‎ 141,7. 


1 


92 Beobachtungen 


September und October 18215. 


Lage des Mikroskope Baro- | Thermometer | ReAct: |: Meridian 
Tag Geftirne. E auf den 
d Limbus. A. | B. meter. | innen. | eufsen. Meridian, Z. D. 
| 1 ۱ " | " L o | o " | " "n. 
۱26 |15 Lacertae ۰.<: Of +++ +++: 77?37'50,1|12?22/15,1|340,31| 11,4 | 5 29 1-9 13,0 
و ی‎ et 49 31 17,4|40 3 40 28 50,01+4,2| 56,5 
6 Andromedae -|— مه‎ 77 51 5,612 9 35 12 859,0|2-8,9| 8 
y Piscium 44m eee 37 35 21,1152 24 546 340,31) 196 | 4518 52 2446,84 1,3| 116,9 
1 à Andromedae|— eene 80 45 1713| 9 0 914 48/4 +9,1 9, 
85 ۳۵۵۵۰۰۰۰۰ oe 61 2424,2,28 35 8 28 35 43,367 2,8. 
8 Calfioopeae lees: N| 3 25 215 6 34 5416 '8 25 13,5 مرو‎ Suë) 
Wi b 
26 |Sonne- -- - N.R.|O 12۲ 0/52 |34 35 0,0155 25 ER 13,0 | 59,3. | —1' ds 23 43:3! --0,6| 1 24,2. 
S. R..— — 421/34. 3506|55 56 33/2 — ‚2712155 55 53/6] -- 0,5 
S. RW 12 1424 155.57 211134 83 — 42,2/55 56 2,207 
N.R|— 1717155 2542/3134 34 7 i —1 3713155 23 49,5 Lon 
Venus «s.s IW 13 1937 72 8585117 51.37,11840,68| 14,9 | 61,9. |—1 7,972 7 82,8. +3,51 2557 


= .16,9 


17,9 . سب 
31 — 


"d 2330172 8 4,817 52 30,4 
0:13 312017 5222,472 8 12 
1.8523 Eé 51 29,272 8 56:8 


—— ` ` ee 


72 7303+35] 
72 .798U5,—2,7 
SÉ 7 37 


AP اه‎ »N.R.|O 12 7 59 جوا‎ 48 12,5|56 12 10,1/339,13| 148 SCH 1 -1 27,1 56 Io 31,2|4+0,4| 125,7 
. RJ— 1 22128 17 4,1156 43 23,5 — -26,8156 4242,9|+0,3 
S. 1.۱۷۷ 12 21 28 


56 4347,8133 16 45,0 diis Dx — 40,156 42 51,3| 2-09 


Ni 2445 186 12: 12 33,133 47 5648) 1431|56 10 35,1 | o8 


Anon, 220 38. Weft eee 59:52 9: 52 18,7130 - 8 59 sA 3e de ۲ E: 52 :- 64|-- n5] 1 4o, I 40,5 
15 Lacertae ۰ «|. — sesse. 12 22 45,1177 37 —- 337,28| 11,8 1 46,5 12 22938,2)1—8,4| 12,9 
Sg Pega nM ENS WEE vs 3€ e 40 29 17,7 49 3I 14| E | مه‎ 29 8,2 —2,9 50,0) 
go Ja ۵ ۰ Wehr... 40 29 29,0149 30 4514 40 29 21,8 ور‎ 49,9 
6 Andromedae | — j =+ e. 12 943,0|77 50 27,9 12 937,5,—8,4| 12,6 
y Piscium +» =" MED Lug durent 52 2522,037 35 0,8|336,41, 11,6 | 45,9 52 2510,6,—0,1| 1 15,9 
IA Andromedae| ai ...... 9 15 29,780 44 42,6 9 1523,6|—8,7 9,5! 
85 Pega. => EG 28 36 eck 23 49,5 ٍ 28 36 15,4—5,6| 31,9 
e:Calfiopeae ۰۰۰ — ۰.۰.۰ Nj86 35 20,7| 3 24 46,1 3 24 42,7|+913 315) 
39 Piscium ent — ev... 39 24 ۲ 50 36. 8,7 39 23 57,7, دس‎ 48,0, 
54 ep ۰.0000 34 2720,4155 32 543 34 27 13,043] 40,1 
60 el rer. 48 58 11,641 2 7,0 48 58 2,3|—0,9| 1 48 
Signal همم‎ Wef...... 90 739;3|—0?6 51,3 9o 7 50,۵ 1-47 
0۵8۰ —0°637,8190 7 2,2 90 650,01—4/7 
I lës Pegali Ze [OR prem 61 2433,7]28 35 35/6 | 28 3531,0|+6,7) 32r 
89 Piscium -bs eii peamees 50 36 59,639 23 1710|337124! 11,4 | 44,8 39 23 87|+44| 483| 
نگ‎ ener E e nee 55 33 40,6 34 26 34,5 34 2627,0|--55| 3 
60 DE ۰۱41 24712148 57 29/6 | 148 3 57 21,2 TR I. 5t| 


ا 
30,7 1 آدرم+ 482 43 27,5157 1—| 59,6 | ۵ |45261]337,55 us 14 bere‏ ام 2222 12 |Sonne: +-+ N.R.|O‏ 2 


S. R]-— 2538131 43 38,2158 16 42, سد‎ 31,2158 16 o o 
S. RW 12 36 6158 17 27,6131 48 Si eg: o e 
N. Bir 39 25 |57 46 15/6 |82 14 14,8 | [71 4515,57. 44 14,9| 4-171 
3,Somne-... N. RW 12 27 9|58 853,7|31 51 37,0. 889747) 134 56,8 bes m 7341|3-1,2| 133,5: 
S. R.|— 20 5/58 4026,5|31 20 3 — 21/6/58 39 50,0|J- 1,3 
S. R.[JO 12 39 8|31 20 16,9158 40 3,7 — 32,858 39 20,6;i—0,1 
"N. i — . 4153|31 51 46,6; 58 8.5313 ! [1190|58 7 ` 43—00 
Venus ۰۰۰۰۲۰۰۰ O 13 8و‎ 19 44/4/71 40 39,1'339,48| 6 57,8 |— 387671 39 48,8,—2,7! 2 51,9 
— 1556/18 20 117.71 40 6 — 11,5۲ جروت ور46 وق‎ 
W 13 22 36 71 40 44,8, 18 19 50,4 Së 140, 71 40 13/2] 1-4 
— 25 4 71 41 9,418 19 244 — 49/371 40 12,2|4-3/4 


Collimationsfehler vom 50. September bis 21. October = — 15/ 5, 


95 


mit dem ۰ 


Tag Gefime, er des Mikroskope dem. Thermometer Kan | Meridian 
Limbus. Pré | B. meter. | innen. Laufsen: Meridian. Z..D. 
MAT " "m L o " 
4 |Sonne-- -- N. ۷ Koseng 58°32'13,6131°28/14,21341,81| 13,0 Ze Y. 58030446,1 Le 1/35,8 
S. R.|=— . 3323 |59 3420|30 56 50,6 — 252/59 3 54۸ 
S. IL|O. 12 43 50 |30 5649:7159 3 k- 4811159 2342|—0,2 
N.R.|— 4651131 28 8,3|58 32 5 —148,2|58 30 14,4|—Orl 
Venus eresse. 0-18 12 16|18 29 39,571 30 4513 341,78| 13,5 | 56,0 |— ۵0,871 30. 2,1|—2,6| 2 52,2 
— 1715 |18 30 10/1۱71 30 t1;3|- 00/71: 29:59,1|—2,6 
W 13 2238 |71 31 12,4118 29 21,5 — 30,6۲ 30 24,8143,4 
— 72528 |71 ۵1 68/6118 28 0 =I 11,271 30 30,114 
و‎ Cephei * ۲۷۵۰۰۰۰ NI88.3530,6| 1 6 I 2424:5|4-9;3 1,5 
33 Pegase p me 34 47 19,5,55 12 58/1|342,42| 10,5 46,5 | 34 47 10/7|-—4,2| | 42,9 
Anon. 22U g8 ۰| — ..«**.[59 5229,9|30 7 59r! 59 52 15:4 d- 5| 1 42,1 
15 bacértae ei — .-*.|I2 22 52,7177 37 7 d 12 2247,01—8,4| ۰ 
e Pegal +...» AE Karen 40 29 29,0|49 30 47,2 40 29 20,9,—2,9| 50,9 
= 16 Andromedae lz =-=. 12 942,477 50 31,6 12 ` 9354|--9,4| 12,91% 
y Piscium evel — او‎ V. 52 25 20,6 37 35 36 52 25 8,5 —0,1 I 171,5 
I a Àndromedae| — 1...7. 9 1531,7,80 44 39/9/342,42] 16,۲ | 446 | 9:15 25,9)—8,7 9/7 
05 Bogen es 28 36 21,061 23 51,3 28 2614,9,—5,6| 32,6 
Je Caffiopeae --:| — --:: N|86 3522,0| 3 86 |3244m93|-93| 36 
39 Piscium „| ۰ 39 23 57,9,50 36 4 39.2350,7,—3,1| 49,0 
54 EE 34 27 19,055 32 4 34 27 اورهت|11:8‎ _ 4T1 
ee 48 58 تهاج8‎ . 212,9342,41| 91 | 5 48, 57 579| — 09| 1 1 63 
5 |Sonne- --- N. R.|W 12 33 11/58 55 47,631 445,0342,61| 12,0 | 49,7 |—128,6158 54 Se] 1| 1 138,7 
S. R.— + 36 6|59 27 8,5130 33 25/9 — 36,959 26 Ee: ۳4 
S. R.|O 12 47 40130 3331,6 59 26 50,6 — 50,959 2548,6|—0,3 
N.R 5022!31 4587158 55 2615 —1 4415,58 53 2914, 0,2 
Venis ve ES O 13 747,18 40394171 19 41,9,342,58. 12,0 | 51;4 EB 12,271 1 تیوه‎ 2 52,3 
NTR — 10 57 |18 41 3271۱7۳1 18 48,9 — 26,171 18 I2,3|—2,6 
W 13 20 19 7I 19 17/4/18 41 14,8 — 24,2|71 18 37,2] +374 
سب‎ 2382 |71 20 6,418 4027,2 —I 9,971 18 39,74 
Signal .......- ۷۷۰۶۸۰۰۰۰۰ مو|۰‎ 732,1)—0°6 53,8 go 71301447 
lon ae —0^638,2/90 7 49 Ke 651,647 
885 ۰ Of e ۱61 24 342128 35 04 28 3532,1|d3-67| 32,9 
p Calliopeae ee NI 3 25 37/4/86 35,4 3 25 31,0 2,وس‎ 6 
KELA ee 50 37 0,239 23 12,8|34%57| 8,5 | 40,2 39 23 63| +44] | 49,5 
B4 SÉ eeA 55:33 38,1134 26 37,7 34 2629814551 41,4 
وی‎ ga ۰۰۰41 2 46,648 57 7 148 57 ار‎ +22! ı 6,8 
Mars «s O 13434142 32 17,6 47 28 6,5342,60|. 7,4 | ورقق‎ |—1 21,247 2633,3|--2,5| 2 5,9 
— 8724 |42 33 8,4147 27 13,8 سب‎ 2078|47 26 32,4, +2,5 
W 1 4630 47 27 42,842 32 43,0 "سب‎ 83,047 6 56,9. —12 
c2 49 Gë 7 28 28 36,242 c 31 46,2 Mu 275 47 26- 57,9|—u2 
9 ISonae« ++» N. ER Jw 12 4823 léo- 27 27 350129 : 32 2 56,813 543,01 ورد‎ 51,5 198 | 515 |t 15 15,760 26 34|-- 16 I 7 
| S: R|— 5151|60 5859,9/(29 I 30 —0 22,860 58 21,814 1,7| 
| S. R.IO 13 113/29 132,260 58 50,6 — 3389|60 58 53|—0/6 
N. Rl 4 31 |29 32 569 60 27 25,2 —1 ۸1,660 25 42,7|—0,5 
Marg, seres. O T 33 20 |42 28346147 3142,01342,24| 7,7 | 87,9 |—1 20,6147 380 13)1|d-2,5| 1 6,0 
— ` 4089 |42 29 56,447 30 18,8 0,047 30. 11,2] 12,5 
| W ۲ 4640 |47 31 56,142 4 | — 56,6|47 30 50,8 —1u2| 
10 ۰ N. R. [w 12 51 21 |60 50 ی 49 30,060 وس 7 | 9,6 ]341,13 204 ¢ و5082‎ 146,8 
S.R.|— 55 7161 22 1,828 38 30,6 سب‎ 27,۵6] 21 18,4 11,۵ 
S. RJO 13 8 38 37,2|61 21 46,5 — 42,5|61 2052,2|—0,7 
N.R|— و‎ 9129 943,060 50391 —1 53,0160. 48 35,1|—0,6|: 
Mond. xc: O 19 38 14 |10 31 51,2|79, 77 re) 8,8 | 8 bi —3/7| 5 12,4 


Reduet, Meridian 
auf den 7 
Meridian. "D. 


" 
1! 6,6 


— 20,447 41 40,0 d-2,5 
— 15447 42 14,4|—1,2 
— 56,747 42 15,2 اس‎ 


| " " D 
—1/12,3,47?41'43,7 | 2- 2,5 


Thermometer 


O 
35/1 


49,1 = 13,366 43 11,9l--2,7| 2 13,9 


9/3۱66 42 5214|—1;8 
— 32,866 42 52,918] 


o4‏ 2 |38,5|—1,8 9 39,864 وت 

— 81,864 41,57,9|—1,4 

— 4415,64 42 25,2] 1-24 

—1 52,2 64 10 0,5۱3 
I 5 


—121,4448 7,591 Here 
ar: 28,6:48 8 9,6 —I,O0 
سب‎ . 10,848 725/5|4-2;,3 
سب‎ 50,548 7 24,3۳3 
0,0166 18 58,6—1,7| 2 84 


34,366 19 20,4 +27 


— 1344|64 31 46,8|+2,4| 1 596 


— 32265 413,4|d-2,5 
سب‎ 48/7|65 3 59/5|—1,5 
—1 53,564 ” 27,7|—1,4 
go 651,0—4,7 
9o 7 1,2۱4 


12 22 44,0—8,4| ۰. 12,7! 
40 29 20,5|—2,9| 49,3 
12 930,0—8,4| 12,4 
52 25 8,1|—Oj1| I 15,0 
9 15197 —Ó7| 94 
28 3614,1|1—5/6| 5 
26 38 19,3|—6,0| 29,0 
40 32 48,9|—2:/9| 49,5 
89 23 53;/2|—3r!| 47,5 
34 27 110143] 397 
48 57 58,.4|—9,9| 1 4t 

I120,1|—1,0| I 48‏ 190,848 1س 

— 28,4|48 11 19,9] —1,o 

— 11,4148 10 45,4|--2,3 

— 49,0148 10 45,8|-- 2:8 | 

.7,7 2 85-16 55 15,۵65 سب 

— 26,6165 55 44-6 

— 18,9165 55 28,1 6 

—1 1,8165 05 55 میج‎ = F 


— 8318165 25443 +2,5 
— 42,965 2522,5 —1,5 


52,6,—1,4 52 .52,8|64 سب 
O,1|4-8;9‏ 22 12 

40 28 39,1|+-4,2| ۰ 5 

12 845,|--9,9| 5 

52 2439,8|d-1,3| ۶ 15,3 

9 1430,5 9,1 95 

28 3529,7,d-67| 81,7 


49,8 


innen, | aufsen. 


o 
52 


e 


25 48 56/2164. 11 29,8 33549| 10,0 


9,6 | 1 


585 


59/4 


51,0 


5097 
49,9 


49,0 


548 


49/5 


Baro- 


meter, 


L 
340,98 


335/36 


33 23 |41 5152,7|48 8228| 


Beobachtungen 


Mikroskope 
A. 


Lage des 
Limbus. 


B. 


Ehe XE gel RE 45 

142 17 59,247 42 16,0 
42 17 41,2 
4251 |47 43 21,5|42 16 57,8 


IW 0.44.50 |66 43 44,3123. 6 540 
O o 5059|23 17 7,2|66 43 10,6 
53 24 |23 16 44,566 43 36,0 


O 13 2415 

28 6 |25 17 44,8164 42 4412 
W 13 39 13۱64 43 27,2125 16 7,8 
4245/64 12 913125 48 23,9 


wW I 2017 48 932,441 50 54 7 


0 


23 16148 . 840,54۲ 5I 41 
I 3017141 62 317148 7442 


O 12 46 9 123.41 1m2|66 9 i 334,30). 7 


11,4 


11۶1 


11,0 
11,0 


12,0 


37 35 29,152 24 48,71336,25| 1 


64 33 37,2|25. 26 548 334,62 


TER” 


W 12 5I 53 |66 20 I0,0|23 40 20,6 


p I3 28 12 
3151165 5 2,9124 5531,7 
lo 13 42 58 124 55 39,2165. 4.4716 
46 37 |25 26 526۱64 33 35,0 
—0°6 38,690 7 4 
96 781,3|—0?6 55,0 


tv t t n n 


veux d mM 12. 22 48,3|77 37 20,31335,56 


26 38 23,863 2145,3| 

39 23 59,450 36 7 
2 32 0 
|41 7 Bi 335,75 


48 1141,1]. 
24 3498|65 56 36,81336,34 


|25 52011336743] 12,2 | 57,6 |— 35764 5321,3 #244] 2 27 


ee E 40 29 26,2149 30 45,2 
۰.۰۰۰12 9346177 50347 

52 2520,0/37 35 39 
9 15 24,580 44 1 
28 36 18,8161 23 50,6 


st, 40 32 56,8 49 .27 19,1 


34 27 17,3:55 32 8 
48.58 9,841 
48 I2 49,7 
48 1157,2 
41 49 2 
41 4 5 


41 48 6 
48 11 2,8 


32 8 
سس‎ : 402I 
W 12 49 o 
52.10 


24 441,465 55 4 
65 56 3,5124 429,5 
65 56 47,2|24 346,8 


W 13 ۵1 56 64 55 16,1) 

8543,65 26 32,824 84 1 
O 13 4644 |24 34 7,565 26 18,3 
5026 |25 5 26,164 54 56,9 
77 38 3,3|12 22 3,5 
49 31 28,2|40 28 46,4 
77 5117,912 848,7 


n n n‏ موه 


80 4535,2| 9 1436/2 
61 2435,5|28 35848 


CIMA 99 56 ele 42 40,9 


ecc] zs seet.’ 


T Piscium 

IA Andromedae| — 

85 Pegalı ER 
۰۰/0 12 37 11 


+ N.B. 


TA Andromedae|l— +++... 
85 6801۰۰۰۰ | ri... 


94 


Tag 


12 


seses... 


- ND 
S. Di 
S. R. 
N. 


n n‏ و ویو 


15 Lacertae --- 
a Pegali 
6 Andromedae ۰ 


e Andromedae ۰ 
y Pegafi "ert nn 
39 Piscium ۰ 


"t m m n) 


Be Rj 
RR 
NR 
15 Lacertae ۰ 
a Pegafi 

6 ne 
y Piscium 


Kreife. 


mit dem 


—123,1|65 56 33,8|— 1,6 


40 28 38,2 +4,2 
12 8447489 


52 2437/9113 115,2 


N.R.—14 ۵37۱24 216,65 58 9,9 

‘JO 49 31 30,440 28 46,8.337,40| 11,8 | 52,2 
77 5119,9|12 849,3 
37 3531,1|52 24 46,9 


ft 


|a sss.. 


“ern cea se e 


Otto bet Ir. 
۳ ۳ . y. | 
Mikroskope Baro- | Thermometer aN Meridian Refs. 
A. B. meter. innen. | aufsen. Meridian, Z. D. 
" "n " "n m1 
21 Le Andromedae .|Of& ....... 639?22'31,7|26?37'43,7 26?37'36,0|-F7,1| ۰ 29,1 
y 88881۰۰۰۰ Aoi eeng ^ |49 2759,240 32153| L o o 40 32 8,1|d-4/2| . 6 
89 Piscium dp vue 50 36 57,6139 23 15,2336,24| 10,9 | 49,3 89 23 9,8|-F4ud| 7۱ 
54 Be ۰۰۰|55 33 41,434 26 33,4 34 26 260/1 ا5,5‎ 9,8۱ 
6۵ سب‎ e 244a 2413/48 57 5 n |48 57 26/1|--2,2| 1* 43 
Maes Loes O 1U1744 |41 4447,048 15.2772[336,07| 10,7 | 48,3 |—1'22,9 48 13 57,2|+2,3| I 5,1 
سب‎ . 20 56 ]41 45 36,2)48 14 7 — 28148 14 r,6|d-2,3 ۱ 
W 1 2812 |48 1487/6/41 45 21,6 — 14,1 48 14 33,9|—1,0 
— ` 8۵0 51 ۱48715 33,8|41 4 7 — 4913,48 14 36,3,—1,0 
Venus sese ene W 12 36 9165 33 19,524 27 11,71835,55| 12,1 | 546 |—1 8,965 31550|--2,5| 2 52; 
— وم‎ 1 |65 32 36,324 27 56,0 — . 26,2165 31 e 
O 124739 |24 28 24,265 31 8 — .19,8|65 31 27,5|—1,6 
— 5041 |24 27 41,1/65 32 43/4 —1 0/2/65 31 31,0|—1,6 
i | 
22 |Sonne-... N. R.|O 13 3541 |24 44 18,3165 16 5,31335,77| 12,7 | 57,0 |—ı 3770,65 EI 16,5|.—1,5 2 47 
S. R.|— +89 26 |24 12 58,2165 47 3 — 32665 46 40,5|—1, 
S. R.W 13 5044 ۱65 48 13,0|24. 12 17,3 6رد 12,61 47 45,2165 سب‎ 
NB . 6416 |65 16 59,224 A8 2901 Sch 5214165 14 51,11+2,5 
Märs: send W 11635148 1915/2141 41 5/7|337720| xo,3.| 45,3 |—I 21,9148 17 42,9|—1,0| 1 5,8 
— 1937 |48 وه‎ At 1 "ke 28,3|48 17 44,0|—1,0 
Wolken. 1 | 
23 |Sonne. -.. N, R.|W و2‎ 39.30 |65 37 52/8|24 22 41,4|340/28| 11,8 | 55,4 |—136/9/65 3558,3--2,6| 2 8 
S.R.— 4322 166 910,423 51 25,0 سب‎ 31,2166 821,5|--2,6 
S. R.\O 13 5430 |23 51 7 — 440166 ۰7 597-7 
N.R.l 058 4 |24 2248,4165 37 32,8 —1 51,6165 35 30,6l—1,6 
a Pegah.....-- Welt... 40 29 26,049 30 7 49 29 19,7 اورو‎ 50,7] 
. |6 Andromedae -| — ۰۰۰[12 940,577 50 32,9 12 9343|—9,| 8 
y Piscium le e 52 25244,0137 34 57,41340,60| 10,2 | 44,2 52 25 13/3|—9/1| 1 17,1۱ 
I A Andromedael — =... 9 15 29,380 44 44,0 9 15 22,71—8,7 9,7! 
85 ۳۵۵۵ م۰۰‎ ER IR 28 36.21,9|61 23 47,8| 28 36 17,1)—5,6 2,4 
« Andromedae -| — -126 38 25,663 21 2 26 38 21,7|—6,0| 29,9! 
y م۳9‎ ren 40 32 57,9|49 27 16,1 مه‎ 32 50,9—2,9| 5091 
39 Piscium Bere et 89 24 2,150 36 10,71340,57| 9/4 | 4313 39,23 55781] 48,9] 
54 keete | 34 27 16,0155 32 551 34 27 10,5 ور‎ 498, 
60 ZI rue 48 58 11,141 2 60 48.58: 2;,5|-—0,9| 1 6,0) 
Mars م۰۰۰۰‎ W I 15 22 ]48 22 10,341 38 9,31840,52] 8,7 | 42,2 |—1 22,3148 2038,2|—1,0| 1. 7,0 
— 1824148 2117,3|41 39 3/0 — 28,6148 20 38,6—1,0] ° 
O 1 25 21 |46 39 56,048 20 18,0 — 10,248 20 0,8|d-2,3 
سب 56,3 20 17,148 39 41 2828 . سب‎ 49,3|48 20 0,3 +23 
Venus <۰٠... O 12 3340 |25 1332564 46 51,51339,61| 10,8 | 52,0 |-—I 11,5.64 45 28,0. —1,4| 2 1 
— 3641|25 1420,2,64 46 40 — 259,64 4526,0,—1,4 
W 12 4520 |64 46 43,0|25 13 52,6 ° | 200/64 46 5121-4274 
—  4822|64 4725,8/25 13 85| وس‎ 17/64 46 7۵1-4 
241۱50806۰۰۰۰ N.R.|W 13 46 0165 58 10,424 222,21339,24| 12,3 | 56,8 | 42,865 57 6,3'+2,6| 2 10,2 
(zittert S. R..—— 49 19 ۱66 29 59,5|23 30 7 d — . 19,0166 29 23,9/-+2,7 
fehr fark.) S. R.|O 15 57 10 |23 30 43/3166 29 35,5 — 28,3166 28 57,8!—1,7 


æ Pegafi 


6 Andromedae 


y Piscium 


I A Andromedae — ....... 80 4536,2! 9 6 9 14 28,7 1و1‎ 9,4 

31,6 67+ |28,8 5 28 35,0 35 3714128 24 61 موی 1680۰۰۰۰۰ 85 

|a Andromedae ee 63 2233,8|26 37 40,8 26.37 33:5) +7,1j 2911 

y Pegal. cene ees 49 28 1,8140 32 1 ۴ SE ۳ 32 6,2|-F4m]| 49,6 
هس‎ nenn ee ی ت‎ nn m ——————————— PS 


Collimationsfehler vom 22. October bis 7. December = — 18," 4. 


T 


96 Beobachtungen 


October und November 1815. 


Limbus, A. | B. meter. | innen, | hen. Median.) 4 D 


| o " " 
24 |39 Piscium ۰۰ OR ۰ 50°36158,8139 23/14, set 156 | 503 | ` 1899291 7 "Lä 476 
54 — dE ee 55 33 40,4|34 26 32,0 ۰۰۰۰۰۰۰ هه|‎ 26258|-4-55| 8 
60 nel ‘n41 2 427۱4۵ 57 30,5 | : f 48 57 2319142,2) 1' 4,2 
Mars «+++ +... 0 101415 41 35 51,9148 2422,1 337,16 11,8 | 51,3 |--1/21,4,48 22 537| F273! 1 2 
; Je © 1715 |41 36 45,648 2329; سب‎ -28548 22 537| F 2,3 
W 1 2347 |48 23 4713|41 8 — 172148 23 29,6|-—1,0 
سب‎ 2620|48 2415,541 36 55 — 33)9|48 23 31,110 
27 | Mond -... S. R.|Wıo 4931 ۱42 55 18,3|47 5 75 837,20| 9,2 | 4176] rel 550 
Tenis و‎ W 12 3139 ۱68 23 3,6126 37 292 337801 9/9: 478 |— -32,6,63 22 14,6|--2,2| 1 56,1 
— ~ 8348 |63 22 42,1|26 37 50,6 — 19,963 22 14,9|--2)2| 
O 12 3930126 38 11,863 22 5 H — 9,2163 21 49,6|—1,1 
| اسب‎ «4152 26 37 51,665 2 308| d — 62,463 21 47,2 wer 
28 ۱8۵09۵۵6۰۰۰۰ N. R.|O 13 5728 |22 39 30,3 7 26 53,5|337,63|. 10,8 | 597 3|—1,9| 220,8 
۱ S. R|-— 14 1 81/22 8 5,4167 52 16,8 — 33,2167 51 32,5|—2,0 
S. 1.۷۷ 14 1235 67 53 2,5122 733,0 — 5447767 52 0,0j--2,9 
N.R.|— 1617 |67 2142,2|22 38 42,8 —155/0/67 19347| +28 
29 ] 8096-۰۰ N. R.|W 14 =t 15 |67 4129,2/22 19 3,41341,22|. 9,4 | 42,0 |—1 3619167 39 360| +2,9| 2 26,6 
S. Bi 415 68 13 1,721 47 29,3 — 43,368 12 2,9|43,0 
S. 1.0 14 17 6 21 47 35,268 12 49,2 — 54/3/68 11 427 | وروس‎ 
. N. sl 20 3 22 19 2,9167 7 —154,7|67 39 14,2|—2,0 
31 [Venus «+++. ++» ۱0 12 2837 27 46 262۱62 15 53,238,121 3,21 30,6 |— 772162 12 36,4|—o,9 e 
— 8126 7 47 7,2162 13 4 سب‎ .25,2]62 12 36,41—0,9 


W 12 39 58 ۱62 13 44,9127 46 45,5 — .21,0/62 I3. 87| F20 
سب‎ 4250|62 1422,2|27 46 7,9 —1I 1,0162 I3 6,1 HA 


W 14 1522 68 39 54/3|21. 20 38/8|337,02 
— 1754|69 11 459۱2۵ 48 49,3 


1 50006۰۰۰۰ N. R. 
S, D. 


40 | 35,6 |— 52,1 
mad 20,0 


68 38 45,6|--30| 2 34,4 
69 11. 8,51 ۳-1 


S: BIO 14 25 53 |20 -49 4,9169 11 20,0 — . 27,1169 IO 40,4|—2,2 

N.R.|— 2927 21 20 50,368 39 36,7 | سب‎ 8/8/68 38 19,4) 2,1 
e Andromedae - Oft ۰ 63. 27 30,026 32 39,3) *. 426 32 30,7۳7,1۲۱ ` 4 
y و ۰۰+ فوعو۳‎ l49 28 5,8|40 32 12,8 ۳ 32 5 +41! 51,8 
a9 Encium.- u ji 5 50 37 1,5139 23 12,813837,09| 3,5 | 39,9 39 23 571444) 8 
Bastei و‎ 55 33 4017|34 26 2 34 2626,8|--5,5| 41,6 
60: eio n | هم‎ At 246,148 57 318 48 57 22,6| + 2,2 1 ۶ 
14 |Venus ........ O 12 43 629 3046,5|60 ود‎ 3513|330,45| 8 | 363 |—t 1,0160 28 23,4|—o,5| 3 

— . 4558129 3I 24, ۱60 28 66,2 — 20,7160 28.25,4|—0,5. 

W 12 54 8۱60 2928,529 31 1,8 |— 22,4160 28 51,0|4- 1,6 
E 57 8 |60 30 12,8|29 30 17,7 kat 63| 60 28 512| 1,6 


LRIW15 27 و‎ |72 45466]17 14 49,8|330,34|. 6,8 | 43,8 |— 54072 44344|--9,6| 3 68 
— 18 53 |73 17 38,616 42.5714 — 21,5173 16 59,1) 116 

.|O. 15 23 2016 43 8,۵۱7 17 4 — 28,473 16 33,8|—2,9 
ود‎ E E 7 15 ۹72 45 246 —1 3,672 44 85—283] 


num‏ بط یچ بط بط 


17 .|O. 15 1842 |16 4442,673 15358/33136| 63 | 41,9 |—1.7:5|73 6 |z] 8141 
— 21 57 |16 12 56,973 47 2718| — 229/73 46 52۵-0 
W 15 3151173 48 6,5116 12 25,3 — 316/73 47 19,۵ 1-7 
|— | 8449,73 16 20,316 44 16,0 11 16,5173 14 45,6|4-3,6 
Mond...» |W 4 1458|35 2166154 58 461333,88| 4,2 | 32/6 |—2 3919134 59 26,11 421 41,9 
O 430 8|35 046,534 59 35,9 — 4014|34 58 44/3| 4514 


mit den Kreife. 97 


November und December 18 5. 


E Lage des Mikroskope "Thermometer | Rect | Meridian 
Tag Gcfürne. A auf den 
Limbus, A. | z ` | innen. | aufsen; | Meridian, GE 


t o 
51 qui — 553 73 PEA Se 
— 21,674 29 55,2| —3,1 
—. 28,374 30 16,8|4-3,8 
. ]سل‎ 18,273 57 42,61--3/7 
82,3|—. 50:348 15 19,3۰ 
— 14,648 15 16,2]—1,0 
— 18,948 14 34,71-+2,3 
—1: 1,948 14 32,4| 3-273 
IO I5 3,61-4-9,1 
49 29 56,0|-I-2,0 
46 27 49,7 |-- 2,8 
4 29 593 -+9,3 
IO 33 12,2| رو‎ 
56 34 36,9|-4+0,4| 0 
1,6) ۳ 56 17 33,8) +0,4| 130,0 
54 52 33,91 40,7 
1,6| 3 65 4 7,7|—1,5| 2 5 
4 6 994-93 


20 |Sonne- ۰ 


1 | 7,7116 173-89 52 46 سا. 
W o 5816148 1620,5|41 44 4‏ 
41,9 44 154,541 ۱46 056 1 — 
O F7 785 |41 45 15314815 5‏ 
46,0 15 35,448 44 41 1038 . — ۱ 
Andromedae IOR 9.45 2,010 15 9,2‏ 48 
e Piscium 40 3011549 30. 3/5‏ 
55,2 27 17,8|46 32 43 
H Perle oe in hen 85 30 45| 4 30 1,0‏ 
o. CET de 1v» 79 26 55,1 IO 33 19,5‏ و 
Ceti 33 25 32,856 34 46,5‏ 94 
ee rem rm "183 42 84/7 56 17 0‏ — 95 
43,6 52 54 36,9 7- 85 
Eridani e... sj Sans “124 56 2,8, 65 4 18,1 334,80‏ 8 
Anon, 4U 201 -|= ۰۱85 58 5574| 4 6 15,2‏ 


4:09. i jb te 84 55 56,4 5 6 Zoll | 5 5598+93 
10 33 20,179 26 rmm —.2,5 RE I 23 17,0|—8,6 


go |Anon. Al ۰ 
A 20 4. 650,485 53 16,5 
—4 29 e| — 0 5 . 641,184 53 29,0 
— 5 g3 | = ..۰۰ [87 31 123 2 9 33 


î با‎ Perfei 79 26 58,910 33 18,8 
هو‎ Ceti «m ۰ ۰۰۰/83 25 3715156 34 39,9 
95 — meer nee 33 42 38,656 17 40,9,387,76,— 2,0| 230 
10 Tauri... ssepe cett 35 741,3 54 52 39,0 ۱ 

3 Eridani 24 56 8,1165 413,8 
SE NEN. II 3422778 2554171837175 29| 21,9 
Anonyma aU nage tee 79 27 56,0|IO 32 14,2 IO 32 9/۲1۲ 
veio 85 5357/4 4 613,2 4 6 79-4918 


O 13 29 11 |27 2440662 3538,8/34010]— 28| 182|— 58/8/62 34303|—-1,0! 2 og 
— 82 6۱27 26 18,062 35 3,0 — 19/3 62 34 33,2 ورس‎ 


z * 2 Lët —g,1 
| آروت‎ 
7 


| E 33 97.4-91| 


56 34 31,2 40,4 
56 17312 ۳۹۹ 
54 52 28,9) +0,7 
65 4 26—15 
78 25 460-6 


— 259162 35 86-1۲20 


—1 4,4 62 35 5,1۳۵ 


7,2|d- 4,o|—1 129 74 58 40,1)+3,8 
+ 11574 58 &1—3,1 


29 39 96| F65 
4 29 56,3|4913 
IO 33 51,1j—8,6 
56 35 98| +09 
56 18 1,6۳۵ 
54 53 1۸1۱-05 
65 430,4|42,5 
10 33 7/8 —8,6 

6459—91 4 
درو 36,۵ 6 5 
27۳-2 45 2 
85971493 2 


W 13 4034 162 35 47,027 24 38,0 
— . 4345 162 36 31,4|27 23 4 
S.R.|W21 2521175 o 7,315 o21,4|33461|— 
O 21 8623 |15 2 9,474 58 5 
Io Arietis fi 60 20 56,229 39 15,4|336,06|—11,5|— 1,0 
H Perlei asss بر‎ ey ro iit o 85 30 6,4| 4 29 59,0 
x 10 33 56,479 26 14,2 
و‎ A 56 35 12/9/33 25 3 
eg AE 56 18 144 33 42 11,4/336,18|—14,3|— 2,0 
ECH 54 53 13,035 710,8 
— ee 65 445424 5544/6/336,33| سورد‎ 2,4 
= ۰۱1۵ 33 12/5179 26 57,0 
4 6550|85 53 2 
5 642,684 53 6 
2 45 34,987 ۵ 
— ۰... 2/87 51 مرک‎ 2 9 1018|337,00—15,31— Aral 


^6 Mond... 


Eridani‏ و 
Anon, 3U 55'*‏ 


۰ N. ۰۱۲۷ 16 42 11|76 57 59,۱13 2 40/1 84046|—11,4|— 1,8,—1 39,6|76 56 0,0|4+4,0| 445,4 


44,0-|39,5 28 31,2|77 سب 
315 12,5 28 446/77 — 
5535,8|—3/4 43/7/76 1— 


S. R.|— 462 |77 29 19,912 31 16,6 
S. RO 16 5821|12 31 15,977 29 ۴ 
N.R.— 17 145|i3 251,476 57 80 


98 Beobachtungen 


December 7 $ 1,5% 


Reduct, 
auf den 
Meridian. 


Baro- 


Lage des Thermometer Meridian 


Z. D. 


Mikroskope 
A. | B, 


Tag Geftirne, 


Limbus. meter. 


innen, | aufsen, 


" "| 1 L o | o " " " "| 
7 |Mond-* - -- S. RJO 2212127 |18940! 1,6/719?20/17,2. e EH 8/8|—1'37,8|71?18/30/0|—2,6| 7 


W 22 2550|71 18 47,2|18 41 40,0 17,471 18 51,0| 1-4 
Anon, Al 20! --|Oft ee 85 53 46,9 4 6258 4 619,5|-79,3 48 
eer eie crees 84 54 7191 5 557)341,30|—12/71— 7 5 5546493] 60 
-—— 4.428 ou as teres 87 459,2| 2 55 6 2 55 47|--9:3 3/4 
5:58 ch -N|2 948,9|87 50 29/7 : | 2 9396|—92| | 2,5 
Venus «see o 13 pr: 42 |26 17 447163 42 39,2 840,90 —6,3|— 7,3|— 1715,63 42 9,8 —1,?| 2152 

W I3 56 43 |63 43 14,0|26 17 19,9 سب‎ 2244 63 42 346| --2,2 

8 |Sonne-... N.R.|W 16 46 39 |77 4327|12 56 3,8]340,82|—15,0|— o,5|—1 378/77 - 2367|-4,o 44715 
S.R.— 5o ۵۱77 36 2,8j12 24 32,6 — 415/77 85 36-440 
S. R.|O 17 250 za 2426,8|77 35 3 — 458177 34 585—385 
N.R.|— 615|12 56 1,477 425,4 —1450|77 226,2|—3,4 

Mond S.R.O-23 ı I 5 57 36,467 2 ۸1146 ساخر17سه‎ 5,7|—1 366۱67 055,8|—1,8| 236,4 
W23 12 28167 1 0,0122 59 25,2 | 25,367 1 127/48 
Venus sesse. ۲۷ 13 4745|63 5841:5326 1495/384000 — 153 4/7|—121,7,63 57 4/2|d-2,3| 2 ۸ 
i — 5122163 57 46,۱26 246,5 —. 253,68 57 45 +23 
O 14 11۲ ۱26 248,263 57348 سب‎ 846/68 56 48,7| —1,2 
— 449|26 44568 56 41,8 —1 38,6,63 56 50,1] هرس‎ 

47/9 4 ]3,4 )836,7 26,2177 سورد |Sonne-. -. N. R.|O.x6 5548 |12 51 111|77. 916,9/339,99| —14,3|d-‏ و 
13/6|—3;5 41 0,377 .سب 5 41 567/77 18 S. RED I1I|I2‏ 
s.R.|W17 627 |77 4228,2|I2 17 9,0 — 85/6/77. 41 34/0 +40‏ 
N.R|— 95577 10 58,112 49 497 —1 0,7177 9 8&o|d-4o‏ 

Mond S. R./[W 23 46 55 |62 17 11,327 43 15,11340,00 ساره وس‎ Sort 87,7,62 15 20,4 امرد+‎ 2 54 
O 23 57 42 |27 45 46,662 14 31,9 + 80/6162 14.53,3)—0,9 

Venus «e O 13 51 825 47 98164 13 15,41849,00—13,6|-4+ 2,0|—1 23;3/64 11 39,5|—1;3|- 2 14,8 
— 545225 48 8,3|64 12 15,9 — 2448/64 11 39,0|—1,3 
Wi14 447|64 13 1,025 47 8 . — -3863|64 12 7,8|4-2,3 
Ke 8 17 |64 14 2,5125 46 30,2 —1 38/4/64 12. 7,7|4-2;3 


340,15 116 H- 99.147 ez 15 53|-4/0| 444,4 
| ^ 4071| 77 47 342) 41 


650006۰۰۰۰ N, R.|W 16 55 10|77 17 6,1112 43 32,1 
S. س|.1‎ 584917748 3380|12 12 45 
| S. R.|O 17 1149 112 12 5,1177 48 15,8 


— 4915177 47 15,98|—3/5 


N.Ri— 15-7 [I2 43 45/3/77 16 86,6 | —1 48,8|77 1436,9,—3:5 
12|Mond.... S.R|O 2 652143 18 2,9146 42 21,1 Sande موس‎ + mum 22,8146 40 468 5 I 81 
W ۰2 1550146 41 11,4|43 19 14,7 [t 25346 41 23,6—2,2 
14 |Sonne- ۰۰۰ N. 1۱,۱۷۷ 17 1342 ۳7 35 57,112 24 4013 Fu 417 85,6 26,2|77 34 12,2 4-4,0| 6 
s 5, BL 1719۱78 737,7|11 53 ot — 31078 6 4,614, 
S. RJO 17 28 26111 52 59,678 720,1 — 34,178 636,1|—3,6 
N.R.— ده‎ 38۱12 24 40,077 35 426 —1 28,277 84 8,1] 3,5 


11۲08۰۰۰۰ S.R.O 3 5135152 43 117137 16 59,5,337,90|— 50) 22,4|—1 22,6137 15 31,3|-44,9! 47,2 
W 4 046 |37 1616,8/52 44 oi | 8,5137 و‎ 16,9 —37| 


18 |Somne- +++ N. ۷ 17 t 19 |77 4736,812 13 341880451 2,5| 27,8|—128,5|77 45 48,2| +41] 436,0 
S. R.|— 51 |78 19 15/۵/11 At 5 — 83,478 18 |ورو2‎ 4,1 
S. RO 17 = 20 II 4123,8|78 18 2 — 359/78 18 11,8 —3,6 
. N.Rj— - 5۵43112 13 4,1177 47 1711 —1 29,477 45 3711|—3,5 

Io 1 ۰ S RIATRAT 35 7385/6154 2 6 54 52 34,0|4+0,7| 126,4 

3 Eridani ‘sola eee 24 56 1,6165 416,2 65 4 3 Fi 210,1 

27 —— More II 3411,4/778 26 5,6|332,02,1— 2,5| 22,4 79 2557,1|—3,6| 4 49,7 
Signal «er. GE Ves —0?6 35,8(90 659,9 90 647,9|,—4/7 
qwe 90 7 38,306 52,3 9o 10,47 

Das Objectivglas wurde gereinigt, 


e: ` $ ^ 


E "ER تا‎ 
Collimationsfehler December 18 = — 15,19, E 


Tag Gefime. es des Mikroskope Baro- | Thermometer Ae Meridian Corr.| Rei, 
Limbus, A. | B. meter. | innen, | außen. |Meridian. Z. D. 
0 H "n H /۸ 
I9 |Sonne ۰۰۰۰ N.R.|W 170374 1 77°49" 28 129114359 388701 3,81 1 260|—12611/77947'17,4 4-41 4'405 
S. R.. — 4040|78 2043,9l1r 39 53,3 — $2,078 19 53,3] 41 
S. R.|O 17 52 |1۶ 39 38,078 20 42,2 — 35,4|78. 19 56,71—3,6 
N.R.— 5533112 11 14,377 49 58 —1 82,0177 47 2317 |35 
x Perle, ۰ Of و‎ 76 26 50,610 33 24,2 10 3316,8|2-9,0| 11,5 
ei E 33 25 23,7156 34 52} 56 34 4713)+0,4| 133,2: 
e a EE 33 42 25,2156 17 er Sl vol 56 17 43)4| 3-0/4| 132,2 
IO Tine. Aula en 85 7278154 52 52,6 54 52 42,4140,7| 1 27,5. 
3 Rridani-- em ou... 24 5554465 428,8 65 4 7/215 2 8 
p ren II 34 4,2|78.26 17,4 78.26. 6,6|—3,6| .4.53)4 
Anon. 3" 554- -|— :179 27 40,110 32 35,8 10 3227,9|-F9»1| 11,5 
4 Ser | gts 85 5346,5| 4 627,2 4 6204493) 44 
dcc aut. p pe 84 54 8/4 5 555,0]334/.48|— 40| 20,4 5 5 53,3: F93 55) 
Venus »«r..... O 14 ود‎ 27 |23 642,6)66 53 37,3133482|— 6,0| 15,9)—I 0,0166 52 274-8 225,1 
— . 8310|23 731,466 5249,9 "ke 1815166 52.257,18] 
W 14 40 5o ۱66 53 3,1123 ine = 22(0]66: 52 22,8 2,8 
ات | .52 15,866 1س 6358 57,6۱2 53 4430|66 سب‎ i4-2,8 
20 |Sonne- «  - N. R.|W 17 42 34 |77 49 46,212 10 531133496] —. bone N.R.[Waz 4234|77 49462112 1 Sue ad. zl Suz 49840 Fa] 4 44 207 es 51,8 77 48 549 +41] 4441 
S. R.— 4529 |78 21 44,4111 38 53,0 ۰ — 1717178 2t ۰8۵۵| ]رسد‎ 
S. R.|O 17 53 55 111 38 43,9|78 21 36,9 — 19,6178 21 وروت و6‎ 
N.R.— 5642 |12 10 38,7|77 49 40,6 — Séjzz 48 3719815 
22|Venus ۰ O 14 41 49 |22 16 28,267 43 M 33 2,84 — 2,0 aol— 5 50/8/67. 42 52,3|—2,0| 2 27,1, 
— 4511122 17 8,0167 43 13/6 — 11,9167 42 مرو |ورهق‎ 
W 14 52 43 |67 43 30,022 17 ۰ — 22,37 42 51,4|--2,9 
— و55"‎ 47۱67 44 118122 16 19,9 1 —I 7 42 51,0 +29 
23 ] 50806۰۰۰۰ N. R [W 17:53 44 |77 51 19,612 9 179413837881. 273] 29,۵۶ 29,177 49 T 4 3912| 
S. R|— 58 4|78 2251517 37 40,4 رس‎ 250078 22 46,644 1 
S. BIO 18 E 21۱11 37 ES vg 22 ce — 27,278 22 13,0|—3,6 
N.R.'— 4112 9 1,1177 51 23,7 — 1I 27,477 49 A 
Venus ee e 014 RS 19 ۱21 59 30,368 56,9 33490 1,8 26,1|— 59,767 59 44,6,—2,0| 2 29,7 
48 29 |22 012,168 o 99 . س|‎ -17,767 5941,2|—2,0 
۷۳14 57 25 68 024622 o 9,6 حب‎ 30/0167 59 37,5|d-2,9 
—15 1 8/68. 127,421 59 4 —1 30/6/67 59 41,4|4-2,9 
24 |Sonne- -- - N. R.|W 17-58 55 |77 5029,4112 10 6,41334,48|— al 28,111 157177 48558| +41 4 40,4 
S. R.|— 18. 230178 22 14,811 38 22,81 — 26,278 2130,8|--4,t 
S. R.O 18 1224111 38 6,5178 22 13,6 — 26,478 21 37,2,—3,6 
N.R.|— 1556 |12 949,2/77 505 ۱ —116,7/77 49 6,4|—3,5 
31 |Venus +++ +» 0۰15 19 44 119 47 39,0|70 12 46121843174) — 3/5 16,0|— 49,870 1 &8|—24| 2 2 56,2 
— . ۵5 12119 48 9,570 12 7 = 71۱7۵ 21 5۵/6 —2r4 
۲۷ 16 29 29 |7۵ 12 29,۵19 48 1,0 — 16,570 11 57,5 +3,2 
— 247 |7۵ 13 7/۵/19 47 23/9 خر‎ EE +32 
Signal nenne «Oft +... e ee —0°6 50,890 7 14,4 90 2,6 —4/7 
We | Je SC 


mit dem Kreife. 


40,0 ۵۹6 |و,17 7 90 


Collimationsfehler vom 19. bis 31. December = — 2," 9. 


Beobachtungen 


des 


OST beiro ch 6. Bo mie te n. 


März 29. 


Nachdem der Komet, am 21. März, wegen des arken Mondfcheins vergebens, gefucht war, fand ich 
ibn heute und verglich ihn, mittel des Kreismikrometers des 7 F, Dollondfchen Fernrohrs, mit 


4 Sternen: 
1 Gë 111 IV. 
Komet ...«... لاوز‎ 8/24,45 |x23,"0 NitoU16/10,'/5 | 117,0 Nf1023'33,''o 136,۷۵ N[toU232/38,"5 Gs 
Stern a. 9. 1o. 947r; 5 1153, ۵ S 1731, O [157, 0 S$ 2451 75141, 5 ٩ 33 54 5 1155, ه‎ S 
رد‎ VI. VII. 
1 ون‎ >... 10738/58,75|112,5 NitoU50/14,75|142,5 Mär 6/51,"o | oëdio NI 
8.4, 0.1160, 0 S 
سب‎ ba 104 42 5,0 1168, oh 9 55, O |154, ON 


8. II 041, 5 |155, O SÎ 17 17, 75178, 5 د‎ 

— d. 7. 8| 111, O [175 o S 17 46, 5 |194, oS 

Der Durchmeffer des Kreifes it — 384 22," 7. Die Sterne c und d finden (ich Hift. Cél. P. 142. 
49 ai 48," o und 4U Ai 16۳ 5 ر‎ 


Stern a. 9, 10. 4014, O |157, o S 5129, O |128, O S 
| 53 19, 75|178, 23 


Mars so, 


L II. DL 
Komet een 13739/36,"o 1۲28۷۵ Nf135U47/20,75|106,'/5 NirzV37/50,0 5 
Stern a. .-- 9]. 3747, 5 ۱171, ON] 4531, 251161, 5۲۷ 5558, ۵ | 9,08 
— ben Ou ———— 48 35, 5 1205 و‎ S$ ———— 
— 7-84 ——— p 14 149, 5 |169, 0 S 
Der Stern c Hift. Cél. P. 142. 3U اوق‎ 52," 5. 
CC Le 
1. 1I. 111. IV. : 
160006 م۰‎ 9U34/28,75|210,5 Nf 9U45! 4,۰5 ۵ d 954'22,o |189,"o 5:0۲ 6'22,"751209,"5 N 
Stern ۰ 9. 30.22, 75۱2۵6, 5 S 40 55, 0| 79, o 8 50 11, 75| 60, 5-S 213, 251204, 5 S 
us CO us 8] 30 55, 0 |179, 0 S] سسس‎ - i س‎ 247, 5 ۱178, 0 S 


Die Sterne a und b Hift, Cél. P. 142. 3U ğ6'9,“5 und 3U 564 42," 5. Der letzte kommt noch einmabl 
vor P. 315. 3" 57' ۰ 


Aprili. 
1: | 11. 111 IV. 
Komet +++ 9U5o!/16,"5 9۵ 1 9U57/11,75|182,5 Sirol 51625۱1۳5 NfroU12/50,725|123,/5 N 


5230, 751121, 5 S]. . 5925, 0 [183,0 S 724 75185, SN 1448, 751123, 5 N 
Der verglichene Stern ift No. 235. Perfei Bode. 


Beobachtungen des Olbersfchen Komeien. 101 


N ۶ ۳۰۶ ۳ Fy 


d I. TI. 
| Komet ۰۰۰۰۰۰۰۵16۵۵ Tage Spt1U 11/36,775|165,5 Nit1U26/27,"5 ۵ 
Stern a. ۰۰۰9۰1 054, 75175, 5 S 16 1, 75|145 SN 3052, 25|162, 5N 
b.e 7] 4 71 751567, 5 Sf 19 15 251152, SH 34 3r o |179% oN 
Der Stern a Hift. Cél, P. 374 4U 54! 51," 7 b Piazzi H. IV. No. 315. 
April 26. 
E ` TI. III. IV. 
Komet.. ++... 12U ọ153,5 |195,"0 Sir2Uao/24,"o [142,0 Nf13" 3'40,"25| 58,05 NE13U14/49,"0 ۱162۵ N 
Stern a ss... 742, 5 ۱167, 0 S$ 2812, 251188, 5N 121, 751149, 5 N 12 26, 251209, 5 N 
beres 9 959, 25205, 5 S 3028, o |130, ON 337 75| 63, 53 1442, 0 ۱170, oh 
re tt 1122, 5 |180, 0 SÍ 3151, 5 |178, o 5 o 751134, 5N 16 4, 25|200, 5 N 
V. VI. 
Komet م۰‎ 13731/03,75 243/55 S 13044' 6,۵ 2190۵ S 1 1 d ۱ 
Stet eec 2858,25222, 5 S] - 4187, 5 |174 5 | 
b. لو‎ 3114, 251244 5 51 43.52; 25211, 5 S 
Bene» 8236, 75/229, 5 S$ 4517, 5 |185, 0 S | 


Die Sterne a und c find No. 28 und 29 Camelop. Fl. : 
Der Komet bedeckte den Stern b. Von 12U 364 bis 12 44/ konnte mit 8o und 100 mahligen Vergró- 
[serungen des 7 F. Dollond kein Zwifchenraum zwilchen dem Sterne und dem Kometenkerne wahr- 
enommen werden. Dennoch verfchwand der Stern nicht, obgleich fein Licht merklich verwa- 
Box wurde und um die Zeit der nàchíten Zufammenkunft etwas abzunehmen fchien. roll 56! 
war der Komet füdlich von einer durch b gelegten ac parallelen Linje: der Winkel diefer Linie 
mit der durch den Kometen und b gezogenen, mogte etwa 5° betragen. $ t 


May 2. 
Da der Komet in der Nähe von No. 2 und No. 4 Lyncis Fl. tand, fo verfuchte ich, feine Entfernun- 
gen mit dem Heliometer zu melen, Indelen war die Luft fo dunfig, dafs ich eigentlich deis 
Entfernungen nur fchätzen konnte. 
4 Lyncis. 2 Lyncis. 
Uroir Ad "PSP NO e 1 Zoll des Heliometers enthält 20 Abtheilungen, de- 
1358/54" -137 2۰ "ut HA 2'15" .|8" I8 ۰. 1 ren jede durch den Nonius in 25 Theile getheilt 


14 424. 2 23,6 14 I1 3 13 20,6 wird. Der Werth eines folchen Theils if 
14 1852 | 2 10,1 114 2218 14 -24,1 = I," 0934. 1 
14 28 © 3 11,6 P; 
14۲12۵2518۴ 2 - 19,35]14"11/55,73/3* 14 - 2,93 
= 28'35,"9 = 66 
May 20. 
i TI. III, IV. 

Komet sens? 14734/25,!25 154,5 N 14425 197,0 S wre 15U 8'19,"o0 210,۷۵ S 
o Urfae major] 30 1,0 |192, oN] 39 2, 751179, 5 Sf 4858, o |229, oN] 344 751190, 5 S 
May 26. 

1. H.. ] 11 Ty. v. 
Komet + +»: + -Jr5V16'42,0 bstizaiegacdh d'An 0,"75815748/10,5 وی‎ 
20 Urlae maj. 16 6, 75۸ 22235 of ۰ 4021, o 47 32, 75 54 15, o 


20 Urlae maj. mit 34 7 10,5 == `" 00 
dem Heliometer, 3551 7 240 


Entfernung von | 16129/53۰ 27 7 ° 10,0 41و16‎ == 2* 7- 19,4 
Komet füdlich ۰ 39 55 8 1 


۱ May 31. 
Komet»... 14U57/52,/0] Der Stern ift in Piazzi H, IX. No. 201. Mehrere Beobachtungen wurden 
Stern ۰ 58 1 5 durch Wolken vereitelt. 
———— 


26 


10% Beobachtungen 


fu 1 ۷۰۷ 
14 11 III. : : 
Be. uen 16U46/12,25317U 0138,45 f17U19 3,7256 a if der geltern verglichene Stern, . 
Stern a. — 16: 53 37 I1 23, 5 > Xs 
b: 44 6, 75 5827, O 16 46, © 
0 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ tb nn 59 25, 5 17 45, Q 
یی‎ ios cce 4544 7587 O 551 1824 5 
Juny EI 
4 L TR IH 
Komet. ^ad U 2 16035/19,"^o 220,0 S 16U47/45,'0 quo S A "s 253,0 5 
86 Urlae maj. | . 4155, o |281, el 5418, 7۵۱216, 5 Nf ۰.26 4, 5 |262, oh 
Juny 12. 
I. I. 1127 IV, 
Komet ....... Hat 14133,“o 1622152,0 163744,115 1$16746,35,"5 
. 219 mmi 12 58, Sj 2117,7 36 7 44 57: 25 
ode. 


Die Entfernung wurde gemellen 16U 55! o“ = 2۶.6۰ 13, 1 — SU 11," 7. 


Juny 25. 


I II, ILL. IV. 
Komet +-+.. 18V 1 | 48,0 5 18072/15۵ [110,40 Sir8U22/21,"5 واروود|‎ S1845 40 | ——— 
' Stern و‎ La 25111 5 S IO 5, 5 |148, o x 2013, 5 |163, 0 S] 4251, 25 
b. eos m 251136, SN 11 49, 25| 89, 5 Nf 4435 5 
—— ee 331, 751183, 5 Nf 1228, 751178, ÁN 2237, © |170 ON] ۰ 4515, o 


Diefe Beobachtungen. wurden mit dem 7 f. Reflector gemacht, deífen leerer Kreis den Durchmelfer 
33' 38," 6 bat, Die verglichenen Sterne finden fich Hift. Cél. P. 7. 11۲ 56/43," 5, (OU 57 50," o, 
IIU 58° 29," 5. 


Juny 2 7: 
TII, ۱ IV. 
Komet..-..... iratos 168,5 N iia its 169,5 1 19U45'15,0 176,0 N 1815244,5 169, / N 
2Canum Venatà 27 6, 25| 8, 5N] 3451, 5 | 96, oN 44 7, 5 ۱167, del 5136, 25| 72, 5N 
Anonyma...» 30 12, = 195, 5 37 54 25|198, 5 - 47 10, 75|197, 5 5438, 5 199, o 
Komet -...... EM SE 192,0 N 
2 Canum Venat, o 9, 75143, 5N 
Anonyma ۰ 3 12, 25187, 5 
Juny 29. : 
i III, IV. 
Komet ....... Bans 161,0 ۷ px 84,۷0 N Eeer 155,0 Sat 3158,45 ۱:4۵ 
6 Canum Venat. 44 48; i 116, 58 49 40; = 149, 5 2, 5 |121, © SI 536, O 177, oN 
VII. VII. 
Komet... SE EN 5 Kies I12,75 N 18022255 1670 - 1873430, dog 122,45 N 
6 Canum Venat. 1228, o |155, 0 $ 18 21, 75/153; 5 N 25 3, 25|155; 5 S 36 3, 25|156, 5N 
July 4. 
1. IL, III. | IV. 
Komet «+... 7 17 55153 05 69,۵ S 19" 541,5 ۱1130۵ S 18U r4/15,"o 122,9 S 182614, 106,/o S 
Stern ۰ 59 14, 25|151, ق‎ 9 1, o ۱130, ON] 1733, 25|t13, cl 2930, 5 |125, o 
b.e 59 55r © |168, و‎ 41, 5 |164, 18 14 5 |159, 30 II, 75|161,:. 5 


des Olbersfchen Kometen. 105 


V. VI. 
Komet «+... +++ 1037205 113,0 S 1846 7,5 123۵ : 
Stern ۰ 40 54, 5 |123, o 49 23, 25125, 5N 
تست‎ udi 4135, 5 |162, o 50 4, ۵ |162, ۰ 


Die Sterne a und b finden fich Hift, Cél. P. 57. 12U 33' 36," o und 12V 34! 17," o; der letzte kommt 
noch einmahl vor P. 328. 12U asi 5," 5. Mit dem 7 f. Reflector, wie am 25. Juny. 


> July a3. 
I. SOL II. ۱ IV. 
Komet - m سوت با و‎ 19U و2 86,5 و‎ 12/18,25| 144,5 ۱3۲917 4,475|147,%5 N 
Stem a... 18 5950, 0 | 89, ۰2 ۰ 726 0| 93, oN] 1126 25| 86, 5 NJ 1614 25| 88, 5N 
; V. VI. 
Komet +++» 19721 6,5 | 61,40 SIr9"25/37,"o | 5 
Stern. gz 2011, O |144, 0. S] 2443, 25|145, 5 S 


Der verglichene Stern ift in.Piazzi H XIL: No. 268. Mit dem » £, Rellector, delen Sehefeld den 

: Durchmeffer 33^ 38,4. 6. bat. . -Der Komet‘ war [chon äufserf lichtíchwach. Seine, zunehmende 
Lichtfchwäche und ein dem Infirumente zugeftofsener Unfall verhinderten, ihn ferner zu beob- 
achten, $ 


a 


3 


E مھ‎ A چ‎ —— M M ee 


he H ere 
Leipzig, gedrückt bey J. G. Neubert. 


—— —— ——— ———Ó—————— پبپ۰‎ 


L 


Verbefferungen. 


July ۶ Virginis EN d sto ` 
J ss 17. Anonyma 24°10'. ; I$ 2234, 61 —— — 24?10' 
— 7: De*!aweite fo angegebene Tag —— July ۰ 


Mond..-..... Y7048/32/^1 . —— 17v48'32,"7: 
-—/28Sàtufü .....1. 20.47 II, 29 —— 20,47 10, 86 
Auguítgó. Vénus. «15. , 0 . . 12 5129, 7. —— 12 5129, 7 


— 20. e Aquilae... i 
Septb, 9. و3‎ . .. 


. I9 Jagr, و‎ —— 19 4131, 1 
.۰ 22 1414, 54 ——722 1414, 45 - 


— 10. $ Caffiopae .... I 02,4 —— I 021, ۸ 
— 23. @ Aquilae ..... I9 4629, 7 —— 19 4629, T: 
— 24. 85 Pegafi ... 5149 4 — — 5149, و‎ 


Octob, 3. Corr. des Inftrum. n — 0,136 —— a 6 
— 19. æ Urfae minoris . I2v56/41,"35 —— 1256/41, DE 


= 23. y Piscium ...,. 710 0 —— 7 10, 6 
85 Pegafi, I. Faden ....... —— 52 SA: 
39 Piscium , . ... Op 843۳/6 —— 
— 24 Le Capricorn .. $45 Eegen 846,7. 
— 37. Der TagS.55 موم‎ 0.0... —-— Octob. 27. 
Novbr. 1. ۵ Aquilae ..... 44/39, 2 —— 4439,"4 .- 
Decbr. 6. Anonyma 50936 . 2117, 7 —— 2113, 7 
— 7, ———.5652 . س‎ 0, 20 —— — 1, 20 


Beobachtungen mit dem Kreife. 


1815. 
Januar 6. » Andromedae . . 26°37'58,"8 
— "Të, Mond ....... iv 5'14" 
März 18, 19. April I. y Urfae majoris . . 


1. m. 26957568 
c— TOSE AG 
—— y Urfae maj. 


— 20. 67 Urfae majoris . — 3/6 —— — 6 
April 17. Anonyma OVI5' . . 46?14/51,"77  —— 46?14/56,"7 

— 18.Signl....... —0 641,8 —— —0 647, 8 

— 27. Sonne. Thermometer . 449,5 ` —— 549,5 
May g ——. an wen e 3715116  —— 37?15'T1,"t 
July 26. Venus ........ Refraction —— 1 64 
Octbr. 4. —— ....... 1392528" | —— 13v25/21" 
Novbr. x. Sonne ....... 14 2553 —— 14 2653 

— 20. Anonyma gu 29' . 5° 5/59/78 —— 59 6 3,08 | 
Dech, 18. Signal ......- 90 738, 3 سس‎ 90 728,3 


Einleitung der erften Abtheilung. 
S. XIII. Z, go. für Abtheilungen . . I. m. Ablefungen, 
— XVIL — 26. — Sin(Z+ 14924) —— Sin(2Z + 14°24) 
— XXVIL— 18. — Lé مسج .. 10" ی‎ 221 


£ 


"Beobachtungen mit dem Mittagsfeinröhre, 


181 4. 
Aug. 7, 8, 9, IO, I2. Anonyma 20v48' f. 3?41' l. m. 


1815. 
Januar I. e Andromedae .. 23v58/14,"47 l. m. 23v58/11,"47 
ex 607٩, 8 —— 6047, 5 
— 4 = س‎ ....12 5633, 72 —— 12 5633, 22 
7. o Tati ex 28 27, 7 —— 2826, 7 
.... 41441, I0 —— 4 1441, O 
18. = Aurigae ..... 5 2118, 5 —— x Aurigae 
84250 3 —— 8v42/58,"3 
9 5116, 50 —— و‎ Si = 


3°3 1 


— 2.5 6 . 


— 2. Ir... 


s... 


I e Cancri. 
— 27. 20 Leonis minoris 


E Mir "16, « Léonie, ee o — 0,03 —— 
— 29. Corr. der Uhr .. + 17, 02 — + x e 
— 3 — سس 19036 .. — س‎ 0 

April $8. Anonyma 78945' . 10 4435, و‎ —— 10 4434, 5 
— Q. Corr. der Uhr. « Canis minoris —-— له‎ 14, 68 
— 10. 20 Comae . ... . I2v20'II,"41 —— 12 2012, AT 
— II. e Geminorum .,. 7223090 —— 7 2233, 0 
— 20. e Urfae minoris ۰ . $4 40 —— 844,0 

May 3. @ Canis minoris... رم مور‎  —— g Can. min, 

1 a Nim u 40114, سس‎ 14104 + 
gm نوم و و‎ n سس روا‎ O Virginis. 
— 5. æ Orionis ..... 5045139 —-—  35v45/13,"81 
= 16. e Leonis ,....- 95842,4 —— و‎ 58 43, A 
en Ce ER RO 4059 5 —— 4059,9 
— 20, Venus „er. 7 722,41 —— 7 622, At 

Jung 2. e Bons .. .. — D 12 = — 0, 2 
— 4. « Opbiuchi .... 17 2545, 0 —— 17 2554, 0 
— 14. e Urfae minoris . . 12 2527, 5. —— 12 2557, 5 

July 9.4 Toui....... 4 25 36, 0 —— 42532, 6 
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